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ASESINARON A 
y 


DOS ANCIANAS 


e Información Págs. 8 


DIOS PIENSA EN ELLOS. Un humilde pibe y su 
sueño realizado. Los Reyes se acordaron. (Ps. 8-9). 


FUTBOL CON 
INDEXACION 


—_ 0 información págs. 8 y 9 === 


EL SOL SALE PARA TODOS 


El sol no se hace rogar en Marpla y ellas io 
aprovechan desde bien tempranito para alezría 
de todos. El “ruido” está a pleno, las playas 
repletas de sirenas y, también, por mala suerte 
de las temidas “aguas vivas”. Otra cosa en contra: 
aumentan tarifas de transportes. (Inf. página 16). 


DESLUMBRADA POR GUILLERMO. La angelical Farrah Fawcett ob- 
E serva en el Madison el triunfo del argentino Vilas. (Rad. UPI). 


¡ALEGRO EL EXITO F. 
¡DEL GRAN VILAS 


e Infermación Página 7 


'AUTODRONO | a A _— 


Esta mañana comenzaron los ensayos para el 
Gran Premio de F. 1. El primer coche enrodar 
ue el de la inglesa Divina Galica. Enseguida 
se sumó a ella el brasileño Emerson Fittipaldi 
Aquí tripula su máquina (número 14) Coper- 
Sucar, fabricada en su país, que hasta el 
momento solo ha tenido discretas actuaciones 
en el plano internacional. El corredor afirmó 
que, excepto la suspensión y el chasis, el e . 
modelo ha sido totalmente renovado. (Pág. 6). : E > A A 


CEL COSTO DE VIDA: FUE EN EL 77 DE 160,4: 


e Información págs. 8 y 9 
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RAPTORES 


Condenas que van de 5 a 10 años de pri- 
sión aplicó la Cámara del Crimen, por la 
Sala V, a los autores y cómplices de un 
secuestro extorsivo cometido en 1974, que 
culminó con la liberación de la victima 
cuando los delincuentes se disponian a -co- 
brar el rescate exigido, 

El caso es el siguiente: el 20 de julio 
de 1974 fue secuestrado Domingo Emilio 
Jaria, por cuyo rescate sus raplores exi- 
gieron telefónicamente y mediante notas 
escritas por la víctima a sus allegados la 
suma de 30 millones de pesos viejos. 

Jaria fue llevado a la espera del dinero, 
al tambo que Néstor Enrique Feiguelmuller 
poseía en la localidad de Glew. Transcu- 
rridos nueve días y mientras seguía la ne- 
gociación del rescate, la victima tuvo que 


Crónica 


Buenos 


CONDENADOS 


¡Prisión a Secuestradores de Tambero 


ser trasladada a un local que Albano Vera 
y su esposa Laura Esther Alderete de Vera 
tenían junto a su casa en la localidad bo- 
naerense de Alejandro Korn. El traslado 
fue decidido por las principales autores del 
secuestro Carlos Alberto Garziano y Alberto 
Díaz, a quienes Feiguelmulleh explicó sus 
temores de ser descubierto, ante las inm- 
cursiones que la policía efectuaba en la 
zona. 

Ya en Alejandro Korn, 
custodia de laria un sob 
Norberto Wierteniekz (a) Chiquito. El acuer- 
do de la entrega del dinero —30 millones— 


posibilitó a la policía montar el operativo . 


TERRIBLE CHOQUE: 3 MUERTOS 


SANTA FE, 6 (De nues- 
tro corresponsal). — En un 
choque frontal ocurrido es- 
tai madrugada sobre la ruta 
11, jurisdicción de Candioti, 
unos 25 kilómetros al norte 
de aquí, tres personas mu- 
rieron y Otras cinco resulta- 
ron heridas, elgunas de ellas 
de cierta “consideración. 

Según las primeras infor- 
maciones suministradas por 
la, policía, presumiblemente 
a causa del estado resba- 
ladizo del pavimento por 
la lluvia, chocaron frontal- 
mente un automóvil Torino, 
donde viajaban cinco perso- 
nas con una camioneta, 
donde viajaban otras tres. 

Los muertos fueron iden- 
tificados como Víctor Co- 
merón, Norberto Dalla Cos- 
ta y una persona de ape- 
Nido Grass. Los heridos son 
Guillermo Rey, dos perso- 
nas de apellido Bertoldi, 
otra de apellido Kalverma- 


ter y una aún no identifi- 
cada, presumiéndose que 
todos se domiciliam en la 


zona. 
4 DOS JOVENES 

RESISTENCIA, 6 (De 
nuestro corresponsal). — 
Dos jóvenes de 18 años re- 
sultaron muertos a raíz de 
un trágico accidente auto- 
movilístico, El hecho tuvo 
lugar en 'la ruta nacional 
número 11, en las cerca- 
nías de la localidad de Las 
Palmas, € unos 55 kilóme- 
tros de esta capital. E 

En el citado lugar coli- 
sionaron un automóvil, con- 
ducido por el aférez de 
Gendarmería, Eliseo Eduar- 
do González y en el que 
viajaban también Héctor 
Froilán Machado y Santos 
Florentín, ambos de 18 años, 
con un camión que se ha- 
llaba estacionado. 

El rápido impacto tuvo 
consecuencias fatales y €l 


coche al dar un especacular 
vueico arrojó los Cuerpos 
sin sentido de sus tres ocu- 
pantes. Rápidamente, con- 
ductores que circulaban por 
la zona intentaron auxiliar 
a los ocupantes del rodado, 
que fueron trasladados -has- 
ta el centro asistencial más 
cercano. Lamentablemente 
los jóvenes Machado y Flo- 
rentín fallecieron en el tra- 
yecto. 


4 UNO MAS 


LA PLATA, 6 (De nuestro 
corresponsal). — Un nombre 
que conducía su automóvil 
por la ruta 3, a la altura 
del kilómetro 188, en juris- 
dicción de Las Flores, volcó 
sorpresivamente y a conmse- 
cuencia del accidente murió 
en el acto. 

Era Esteban Rogelio Ro- 
jas, de 65 años, cuyo yehícu- 
lo, al parecer, habría pati- 
nado cuándo lo guiaba por 
esa ruta 


Póngale los 


zapatitos 
a la suerte! 


Juéguese con 
LOTERÍA CHAQUEÑA 


EXTRAORDINARIO SORTEO DE REYES 


SERIES 


Número Horizontal PREMIO MAYOR : 


"u 
| or serie 
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id AT 
30P 
NUMEROS VERTICALES REMIOS ESPECIALES DE 


PREMIOS EXTRAS. "200.000.000 


DE REGALO 


SORTEA El 14/1/78 POR LOTERIA NACIONAL Entero $6.000 Tercio: $2.000 


Lotería Chaqueña 


¿Mos gronde.que la suerte mica con dos numeros por Íraccion+ 


que hizo posible la captura de Garziano y 
Diaz y con ellos la comisión llegó al local 
de Alejandro Korn, donde se produjo un re- 
cio tiroteo, en el cual fue abatido el mentado 
Wiertenikz, liberándose sano y salvo al se- 
cuestrado. 

Todos los secuestradores —5 en 'total— 
fueron capturados, salvo uno llamado N. N. 
Fonseca, que lozró fugar, Se estableció que 
los principales autores, Garziano y Díaz, jun- 
to con el prófugo Fonseca y Wiertenikz pla- 
nearon detalladamente tanto el modo de lle- 
yar a cabo el secuestro como también ase- 
gurarse el sitio en que se retendría al cautivo 
hasta que se hiciera efectivo el rescate. 


ENTEL: CAMBIAN 
CARACTERISTICA 


A partir de hoy la caracte- 
rística 73 ha pasado a ser 
784. Asi lo informa la Em- 
presa Nacional de Telecomu- 
nicaciones (ENTel), quien 
recuerda tal modificación a 
los abonados que pertenecen 
a esa central. 

El cambio fue dispuesto 
para facilitar la ampliación 
de la red telefónica, seña- 
lándose que el equipo auto- 
contestador de ENTel infor- 
mará durante un tiempo a 
los usuarios acerca de la Va- 
riante, 

_Se concreta así un largo 
plan llevado a cabo desde 
tiempo atrás durante el cum- 
plimiento del cual numerosas 
características de dos núme- 
ros pasaron a ser de tres. 
Estas innovaciones permiten 
contribuir al mejoramiento 
en el sistema de comunica- 
ciones, en un plan de moder- 
nización telefónico puesto en 
marcha. 


NI EL AGUA 


LA PLATA, 6 (De nuestro corresponsal). 
— El seryicio medido de agua potable en 
las localidades de la provincia será pronta- 
mente. una realidad. Esta será sin duda 
un problema más para los habitantes 
preocupados siempre' por las cuentas de 
teléfonos y energía eléctrica. 

El anuncio fue formulado por el minis- 
tro de Obras Públicas de la Provincia, in- 
geniero Pablo Gorostiaga, en una conferen- 
Ea de prensa destinada al tratamiento del 
ema. 

El funcionario destacó que el servicio 
medido se irá implantando paulatinamente 
a todas las prestaciones a cargo de la Di- 
rección de Obras Sanitarias, “hasta eliminar 
en su totalidad el regimen de canilla libre 
que acusa con alarmante frecuencia abu- 
sos que no pueden controlarse de otro mo- 
do”. Explicó en términos generales la impor- 
tancia y gravedad que el tema del agua pota- 
ble ha adquirido en el mundo y la conse- 
cuente necesidad de racionalizar su consu-= 
mo evitando derroches. 


+ POR EL COSTO 


Al referirse a la- retribución por el ser- 
vicio de agua potable expresó que la. pres- 
tación debe abonarse conforme a su costo, 
en función de los gastos de explotación y 
condicionada naturalmente a los caudales 
reales consumidos. “Esta situación —seña- 
ló— no es contemplada cabalmente por el 
actual régimen que fija la política tarifa- 
ria vigente, que establece montos de re- 
tribución basados en la valuación fiscal 
de propiedad servida, siendo muy frecuente 


Al decidir, 


rios judiciales. 


INHUMARON A SUBOFICIAL 


Los restos del suboficial 


Por no haber 
requerido en un jui 
Justicia dejó sin efecto el fallo por el cual la Sala 1 de 
Cámara del Trabajo confirmó la sentencia de primera 
tancia que había hecho lugar a la demanda entablada 
Haydée M. Haitzaguerre contra el Centro Asistencia Pri: 
latros S. A. por despido. 

La firma demandada interpuso. una aqueja contra el 
de la Cámara ante la Corte Suprema, sosteniendo 
fallo era arbitrario. 


y dispone que la Cámara, por quien corrésponda, 
pronunciamiento ajustado a lo que resuelve en el caso, 
Señala que la Cámara hizo uso de la-facultad que 

confiere la ley 18.345 para requerir un informe del cu 
médico forense, el que se expidió en su oportunidad. A 

= que ese cuerpo pericial es uno de los auxiliares de la 
ticia y cuyo asesoramiento pueden requerir los 1 
cuando circunstancias particulares del caso así lo hagan ñ 
cesario, Por ello, prosigue la Corte, su informe no es 
el de un perito, ya que se trata del asesoramiento té 
de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y Co 
están garantidas por normas especificas y por medio de ot 
similares a las que amparan la actuación de los Ít 


Aires, Viernes 6.de Enero de 198% 


Los acusados, con excepción de Diaz, 60 
fesaron ampliamente su participación ey 
secuestro, pero las imputaciones de' algin 
de sus coprocesados y el reconoc mienta pal 
parte del propio secuestrado laria acredíf 
ron su responsabilidad por el hecho. E 

El juez de sentencia doctor Angel R, 
cado condenó en su oportunidad a 
y Díaz como autores de secuestro exto 
diez años de prisión y a los demás 4 0 
_años de prisión, como partícipes nece 
La Sala V de la Cámara del Crimen 
ma la condena de Garziano y Díaz y 
la de Feiguelmuller a seis años a cu 
como coautor del delito y a la de los 
Vera a cinco años a cumplir, como cómpl 
necesarios, entendiendo que en el £aso 
trata de un delito permanente o continf 


bs 


ANULAN SENTENCIÉ 


onderado el informe médico fol 
o por despido, la Corte Suprema 


d E 
el alto tribunal anuló la sentencia recurrida $ 
dicte nuevo 


vistrad 


Pese a ello, subraya la Corte, la Cámara omitió pond 
rar el fundado informe de los médicos forenses, por enten 
der que su actuación no fue absolutamente im; 


ES GRATIS 


el hecho de que líneas de valuación fi 
relativamente baja consuman más que'0 

de alta valuación, hecho que de por sí 0 
via comentarios- sobre la justicia dee 3 
tipo de determinación de la tasa sanitariaMá 


+ SISTEMA MEDIDO 


Apuntó que además de Bahía Blanca 
Punta Alta, se incorporan al sistema mi 
dido ciudades “ como Chivilcoy, 

Tres Arroyos, Las Flores, Carlos 3 
Nueve de Julio, Pehuajó, Balcarce, Juárez 
Tornquist, Patagones, Olavarría y las 
calidades de Pedro Luro, French, Villalon+* 
ga, Sierras Bayas y Sierra de la Ventan: 


- “hasta completar dentro del más bre 


plazo compatible con la disponibilidad 
medios financieros, todos los servicios pro 
vinciales”, 

% FALTA AGUA POTABLE 


LA PLATA, 6 (De nuestro corresponsal) 
— El problema de falta de agua subsiste el 
la zona dqelimitada por las calles 38 y 44 YH 
25 y 31 “e esta ciudad. Al respecto Obras 
Sanitarias de la Provincia había comun'cada 
que el problema estaba subsanado, pero 
parecer el vecindario encuentra una realidad 
muy distinta.  ” 

La gente afectada por el inconveniente se 
ñala que el servicio que se presta es tan de 
ficiente que el fluido no alcanza a len 
tanques domicil: Las personas involu 
cradas en esta situación señalaron a este C0 
rresponsal que al pagar puntualmente su 
impuestos tienen derecho a exigir la norm 
prestación de los servicios que abonan. 


ULTIMOS 


Gabriel Francisco Quintana, 
-de la policía bonaerense, fa- 
lecido “el miércoles cuando 
intentaba desactivar una 
bomba que había sido aban- 
donada en pleno icentro de 
Lomas de Zamora, fueron 
sepultados ayer por 1á tarde 
en el cementerio de Rafael 
Calzada, dej partido de Al- 
mirante Brown. 

Quintana, que prestaba 
servicios en la-unidad regio- 
nal de Lanús, donde fueron 
velados sus restos, murió 
cuando se intentaba su tras- 
lado al hospital policial Bar- 
tolomé Churruca, a bordo de 


a] tuvo que acus 
al segundo atentado que 
produjo en esa ciudad en 


menos de una hora, ante la 
sospecha de que una lata'de 
aceite con cables que sobre- 
salían de su parte superior 
pudiera ser una bomba. 

La brigada de explosivos de 


lla Unidad Regional, integra- 


da por Quintana, se dirigió 
a la calle Colombres en su 
intersección con la avenida 
Meeks, en una de cuyas ye- 
redas fue dejada la lata 

Cuando se comprobó que 
efectivamente se trataba de 
una bomba, Quintana se pu- 
So a desarmarla y en plena 
tarea se produjo ej impre- 
sionante estallido 

Versiones que no fueron 
confirmadas señalaban que 
un oficial principal que se 
hallaba cerca del lugar, tam- 
bién recibió diversas heridas 


LOTES 


totalmente en 

mensualidadse 

PRECIO FIJO o 
En privilegladas ubicaciones! 


TEMPERLEY 


Frente a la importante. calle! 
SANTA ANA, pavimentada, Ñ 


BURZACO 


Barrio Dou ALEJANDRO, AY! 
E. Yrigoyen y Monteve 


Vende KOKIL 


TEmperier 
EL YRIGOYEN 145, Burzato 


Los trans] 
jarán norma 
gramas que 
tomurse 


que 
Con 


modificaciones pues 


bre pasado, 


Buenos Aires; Viérnes 6 de Enero de 1978 


CHOFERES: UNA "SOLUCION”" CONTRA TURISTAS 


portes de larga distancia traba- 
imente conforme a nuevos dia- 
permitirán a los conductores 
los francos y horas libres Corres- 
fijados en los convenios colec- 


se ha dispuesto no despachar refuerzo 
respecto a los sueldos que reclama- 
ban los trabajadores _no se han producido 
la original 
empresaria ha sido confirmada Es decir 
que el incremento será de un 30 por _ciento 
que representa, en la+práctica, un 70 por 
ciento sobre los sueldos vigentes en diciem- 


Los choferes 
del ciento por 
millón de pesos 
bían pernoctar 
sidencias, 


10 ya 


propuesta 


Ahora cobrarán 
antiguos mensuales y el viático quedó sin 
modificar, ya que se arguye 
mó en cuenta cuando se est 
cio de los boletos. 

También se ha puntualizado que, en ade- 
lante, toda modificación salarial será tr 
ladada al precio del pasaje, “sin la cual 
imposible su aplicación”, conforme al 
tudio realizado por la Federación Arzentina 
de Transporte por Automotor de Pasajeros 


exigran un sueldo mínimo 
cjento y un vático de un 
viejos por día cuando de- 
fuera del lugar de sus re- 
884.000 pesos 


que 


Crónica 


FATAP, y la Asociación Argentina de Em- 
as del Transporte Automotor, AAETA 
Con relación al acuerdo suscripto hace 


pr 


dos días en el Ministerio de 


sobre el que fue notificado el subsecretario En muchos casos se provocaron graves 
de Coordinación y Planeamiento del Minis- problemas a los usuarios y hubo que de- 
terio de Trabajo, capitán de navío Ro- yO el dinero abonado por los boletos 
berto Antonio Dall'Asta, se dio cuenta que de familias enter: En la actualidad y por 
permit; que hoy los vicios funcionen : extras, es dificfiltoso 
con un 95% de eficióncia y que maña- pasajes hacia las playas 


ha se restablezcan 


diciembre último 2 raíz 
aumento salarial antes -citado, 
la cero hora 


como es habitual, 
El conflicto se había suscitado el 27 de 
del 


del 28 los trabajadores comen- 
zaron a+trabajar a convenio. A raíz de dicha 


LOS JUBILADOS PIDEN MAS 


Economía 


lució 


pedido de tinuarían operándose, por cuanto el 
A partir de laboral no ha levantado la di 
trabajar a conv lo 


pachos y los sery 
des demoras, registrándo: 
ras en mn viaje a Ma 


Si bien ahora exi 
estima que las anormalidades con- 


retraso en los se 
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del Plata 


que 


Reclaman un 40% y Exponen Contundentes Razones 


“Valoramos el aumento del 35 por 
ciento en los haberes de la clase pa- 
siva a partir de enero, pero esta- 
mos pidiendo una audiencia para 
reclamar un incremento del 40 por 
ciento, que tendria relación con los 
últimos y recientes aumentos a los 


trabajadores activos. 
Aumentos por fle: 


dad”, 


Así los hicieron saber los integran- 
tes de la Mesa Coordinadora Nacio- 
bal de Organizaciones de Jubilados y 
Pensionados. en un comunicado dado 
anoche a la p.ensa. Agregan, a lo 
dicho. que “los aumentos en los ser- 
vicios públicos. sancionados reciente- m 
mente, hacen que el aumento que 


MILITARES - 


A través del decreto 
IN? 3934, del 29 de d'ciem- 
bre, €l Poder Ejecutivo 
Nacional fijó nueyos co- 
eficientes para distintas 
jerarquías del personal 
militar, Son aplicados a 
partir del 1% del actual 
y se establece que los 
aumentos de .remunera- 
ciones que resulten de la 
aplicación del decreto, 
incrementarán en iguales 
porcentajes cada uno de 
los conceptos - 

Los nuevos coeficientes 
partiendo de las máxi- 
mas jerarquías son los 
guientes: Teniente gene- 
ral, almirante, brigadier 
general, 1,000 general de 
di a, vicealmirante, 
brigadier mayor, 0.8132; 
general de brigada, con- 
tralmirante, brigadier, 
0,7235; coronel, capitán de 
navío, comodoro, 0,6389; 
teniente coronel, capitán 
de fragata, vicecomodoro, 
0,5277; mayor, capitán de 
corbeta, 04555: capitán 
teniente de navío, 0.219: 
subteniente, guardiamar! 
na; ler. teniente, 0.2861; 
teniente, ten ente de cor 
beta. 0.2193, subteniente, 
alférez, 0.1704; suboficial 
mayor, 0.3570; suboficial 
principal, 0.2907; sargen-- 
lo ayudante, suboficial 
1% suboficial ayudante, 
0.2409: sargento 1% sub- 
oficial 2%, suboficial au- 
xilíar, 0.1997;  sargento- 
cabo principal, 0,1556; 
cabo 1% 0.1296; cabo 22, 
0.1082; voluntario 1% ma- 
rinero, 0.0717. voluntario 
2%, marinero 2”, 0.0606. 


GRIPITIPLIADL 


ERE tha RE 


MW AGRO 


1 

Í ¡dientes y 
- Esos “de trabajo, aunque los servic: 

verán resentidos en esta época del a 

' 

| 

¡ incluidos los 

' y 

í 


pación de los Centros 


Tras haber sufrido un ac- 
cidente automovilístico de 
consecuencias -leves, en una 
excursión familiar por las 
cercanías de la ciudad entre- 
rriana de Gualeguaychú, re- 
gresaron a esta capital el 
secretario de Desarrollo In- 
dustrial, Raymundo Podestá, 
y su esposa. 

E¡ fuacionario y su esposa. 
Que llegaron al Aeroparque 
Jorge Newbery ayer por la 
tarde, a bordo de un avión 
sanitario, se mostraron par- 
cos acerca del asunto 


Podestá, que solo manifestó 
que viajaba muy despacio y 
no recordaba lo que pasó, 
mostraba un corte en la bar- 
billa y otro en la mano dere- 
cha, además de presentar al- 
gunos traumatismos que ho 
revisten importancia 

Su esposa también pr 2] 
taba visiblemente, lastimadu- 
Tas leves en el rostro, presu- 


automóvil 

El secretario de Desarro 
Industrial mientras se t 
ladaba por sus propios me- 
dios al ccehe de cartera 
que acudió a recibirlo reveló 
que se dirigía con sus femi- 
liares a un sanatorio, a fin 


nos han acordado sea insuficiente y 31 
por lo tanto reconsiderado”. 

La Mesa Coordinadora explica que 
los aumentos que se conceden a-10s 
jubilados y pensionados tienen que 
estar en relación directa con los que a 
registra el costo de la yida, y solicita | UC 
“rebajas en los medicamentos, para- 
lización de los desalojos, tonstruc- 
ción de viviendas, defensa del Ins- 
tituto de Servicios Sociales, partici- 


en el PAMI, equiparación de las ju- 
bilaciones provinciales con las nacio- 
nales. rebajas en los transportes, ser 
vicios públicos e impuestos. mejo 
nto de la ley 18.038 para traba- 
jadores autónomos e indexación al 


AUMENTAN | SECRETARIO DE ESTADO 
SUELDOS A | SUFRIO UN ACCIDENTE 


le: 


b 
de jubilados | E 


de que fuésen sometidos a 
una revisación preventiva. 
El accidente, según las in- 
formaciones procedentes de 
Entre R'os, se produjo cuaa- 
do el auto conducido por el 
funcionario nacional chocó 
en la ruta 14, a unos 25 ki- 
lómetros de Gualeguaychú, 
con otro coche, cuyos ocu- 
pantes tami resultaron 
con lesiones sirmimportancia. 
El hechó se registró a las 
11.15 de ayer, cuando el au- 


a un Ford Falcon condu 
por la señora M: 
viuda de Cas; 


de diciembre de 1976 para los 
trabajadores a domicilio”, 
% ¡A COBRAR! 

Se inició en la fecha el 
haberes correspondientes 
iembre de 1977 y la segunda 
cuota del sueldo anual compiemen- 
tario a los jubilados y pensionados 
de la ex Caja de Industria. Tam- 
se abrieron las ventanillas pa- 
los retirados y pensionados de la 
Gendarmería Nacional y del Servicio 
Penitenciario Nacional. 

% INQUILINOS 

ta se prorroguen las fech: 
de vencimiento de las locaciones u: 
banas el Centro de Inquilinos de | 


MID 


tomóvil de Podestá enmbistió = 


viaran 


que “la 
en las 


al mes 


REMEDIO 


MUENSTER, 6 (DPA). — 
Un remedio altamente eficaz 
contra la forma de calvicie 
llamada “Alopecía Ateata" 
causada por la inflamacii 
repentina de las raices capi- 
lares y que afecta a hom- 
bres, mujeres e incluso ni- 
ños ha sido descuebierto en 
la Universidad de Muenster, 
en Alemania Occidental 

El remedio, una susta 
química llamada dinitrocloro- 
benzol, fue probado en 56 


A 


os fueron completados en 47 
casos, según informó ayer el 


EL CENTRO QUEDO SIN LUZ 


En la tarde de la víspera se produjo un corte de luz 
que aíeció a numerosas Calles de la zona céntrica. Las 
seis manzanas comprendidas por el desperíectio riene- 
cen a la Empresa SEGBA. Según pudo berse, el incon- 
yeniente se produjo a las 15.50, al quemarse un cable que 
une Jas cámaras 76.098 (Florida 299) y 76.114 (Florida 
número 251). ., 

La falla hizo entrar en acción el interruptor del ali- 


mentador 2213 de la 
corte de energía en el 
Maipú, Sa: 

afectó varil. cámar: 


SEGBA- se movilizar 


subestación Ri 
radio compre: 
iento, San Martin y Rivadavia, al 

. Cuadrillas de 
n para soluc: 


lavia y provocó el 
dido por las calles 
tiempo que 
reparaciones de 


apuntalan su 


hayan alcanzado un tope impos'b. 
inalcanzable para el obrero, em; 
doo jubilado de nuestra patria”, 

Por otra parte, 
quilinos de Buenos Aires hace sa- 

er a todos los interesados que co: 
núa prestando los servicios de aseso- 


rrir a la sede de la 
Paseo Colón 1216, todos lo 
de 13 a 20, 


MILAGROSO” 
Y CHAU A LOS CALVOS 


ar el problema, que 


recién se dio por superado a las 18.5. 


Buenos Aires. En una nota que en- 


al presidente de la Nación, 
demanda afirmando 
inflación y la falta de oferta 
locaciones, hacen que éstas 

e 


el Centro de In- 


ramiento jurídico _la Ley de 
Alquileres y su aplicación. Quienes 
“tengan problemas” pueden concu- 


ent da 


matrimonio de dermató!og 
Rudolf y Karin Happle de la 
Clínica Dermatológica de la 
Universidad, donde se lleva- 
ron a cabo los ensayos, 

Se trata de una forma de 
calvicie típica, 
la forma de un círculo p: 
tcamente perfetio y que 
nada tienen que yer con la 
calvicie típicamente mascu 
lina, de origen genético 
que constituye el 95 por cien- 
to de los casos de la caída 
del cabello ea el hombre, 
para la que no s: ha e 
contrado aún ningún re: 
dio.. 


sa alergia 
1 u ni Tr 
ción contra la citada cal: 
cie, aún cuando se supone 


y ecundar El 
tratamiento dura unos 
meses, 

Los calvos qu 
te tipo 
pues de s ya que 
se acabarán sus problemas. 


PORQUE NO LE PAGAN “EXPROPIO” DOS CALLES 


ación a varios barrios de una populosa 


MENDOZA, 6 (De nuestro correspon- 
sal), — Un irritado vecino aró la esqui- 
na de las calles Pablo Pescara y Almi- 
en el distrito Gutiérrez 
Maipú, distante 15 
kilómetros de esta capital, y le colocó 
en; “propiedad pri- 
vada”. Ambas arterias han quedado inu 
tilizadas en un tramo de 50 metros, 


rante Brown, 
del departamento 


unos carteles que di 


por supuesto, es imposible el 


por ellas, Esas calles sirven de comu; 


serva 


tránsito 
mi- | via 


y el pr 


LOS ANGELES, 6 
tamento de Policia de 
licidad retratos dibujad: 
descriptos ecmo “suave 
a Quienes-se cree 
menos une de los 11 


(UP). 


sólito del hecho, y el ma 
za” publica una fotografía donde 


pietario 


— El Depar- 
esta ciudad dio a 
s de dos hom- 


involucrados 
asesinatos atribuidos 


ob- 
calle arada. 


| 
no habia podido 


cobrar aún el monito de la 
Par lo tanto, y fuera de si, procedio a 
inhabilitar ese tramo de ambas arterias 
sándole el arado y colocando en 


Esta mañana las 
les de 


Maipú 1 


xprepiación. 


los cartelitos de 


“pri 


des comuna- 
X apresuradas 
olucionar la 


s autor 


para enojosa 


de 1.67 metros 
pelo es oscu 


0, 


y precisos”, hombres 


en por lo 


ca A 


“No se debe pensar qui 


los casos de estrangulación” 
jefe policial. Daryl Gates, quien está a e 


EL RETRATO DE UN MONSTRUO: 


y-peso de unos 63 kilos. Su 
tiene bigote, 
solamente 


os dibujos 
dijo el 


parecidos a 


Siempre frescas porque se venden más. 


Precio sugerido 


Ah mpanadas $ 210 Tapas para pascualina $ 250 
Pedidos al: 773-6739 y 772-2968 


al llamado estrangulador de la colina, 

Los dibujos muestran a un hombre blan- 
co de unos 28 años —con 1,75 metr de 
estatura— unos kilogramos de peso y Ca- 
bello rojizo hasta los hombros, y que posi- 
blemente tenga bigote 3 

El otro sospechoso -es blanco, de tipo 1 
tino y aparenta unos 35 años, con estalura 


| 
| 


go de la fuerza especial q 
“Los dibujos son solamente de individuos 
que precisan ser identificados y locali 


para el progreso de nuestra investiza 
Pero es le esablecer con grado a 
guno de 

sentan a ¡A O perso: 


bies de los homicidios inves 


Por calorido. 


Por ser para todos. 


evista sobre el hiel 


r 


MIERCOLES 11 
DE ENERO 


FUNCIONES: — 
MAR AVIER. 2115HS 
SAB. Y DOM. 18 Y 2130 HS 


Localidades en venta 
desde el 9 de Enero 


actitud las empresas debieron cancelar des- 
los se operaron con £rabi= 
hasta cuatro ho- 


Por música. Por vestuario. 
'Por coreografia. Por alegre 


Por ser la más brillante 


SDEBUTO 


LUNA 


ty 


mn 
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- MENDOZA: TIEMBLAN ARISTOCRATAS POR CRIMEN DE UNA JOVE 


La policía científica también sigue esta pista al tlempo que pecho y otras dos en la espalda, sin ningún rastro d 
se han tomado huellas dactilares del volante y las phertas. lencia en el dormitorio, ni en otras dependencias de 
Los investigadores estiman que Adriana Mónica Ma- Solo había desaparecido su vehículo, un pequeño TO 
gadán fue asesinada por alguien cercao a ella, dado que Un ex novio y un amigo de la joven fueron interro 
ninoún signo de violencia se halló en la vivienda de la pero éstos demostraron su inocencia, al comprobar 
calle Granaderos 1855, donde ocurrió el crimen. A esa hora, cientemente donde se hallaban en el momento del en 
la joven se encontraba sela, pues sus padres se hallaban Trascendió esta tarde que los investigadores ng 
trabajando, y ella misma abrió la puerta a su asesino. tan que el matador de la joven pueda ser una nu] 
Sú cuerpo fue. hallado luego con una puñalada en el que, hasta el momento parece Cárecerse de pistas el 


El ZA, 6 (De nuestro corresponsal). — Varios jó- 
e rartantes familias de esta ciudad, han sido imte- 
rrogados ayer en el curso de la investigación del crimen de 
Adriana Mónica Magadán, de 22 años, cuyo cadáVer apu- 
ñalado fue encontrado el martes último en su propio dor- 
mitorio. Su asesino hablía huido en el automóvil de la víc- 
tima que ayer fue encontrado abandonado en el centro de 
esta ciudad, El vehículo presenta algunas abolladuras re- 
cientes presumiéndose que su conductor sufrió un accidente. 


FABULOSO CONTRABAND( 


Chiches Electrónicos por 50.000 Millones de Pesos 


comenta que la pandilla des 
sería tan solo una célula de 
vasta organización con ramlfi 


Inspector Tramposo 


POSADAS, 6 (De nues- 


“La investigación del caso se ini- Trasladado a dependencias policia- 
ció. ante un informe confidencial »| les, el delincuente terminó por Con- 
recibido por los pesquisantes en el | fesar sus actividades ilícitas y. ade- 


Según trascendió en esferas vin- 
culadas a la jefatura de la Policía 
Federal, personal de la comisaría 


tro corresponsal). — La 
Municipalidad de esta ca- 
pital, separó de su cargo 
y requirió la detención 
policial del inspector de 
tránsito Victor Oscar Do- 
bidenko, luego de compro- 
bar que cobró el importe 
de una infracción por va- 
lor de 5.000 pesos, pero 
no entregó comprobante 
de pago y se apropió del 
importe consignando en 
la boleta correspondiente 


112 logró el total aniquilamiento de 
una importantísima organización 
delictiva dedicada al contrabando. 
siempre según la yersión— se logró la 
incautación de distintos elementos 
electrónicos (radios, computadoras 
de bolsillo, televisores portátiles, 
ete). por un valor superior a los 50 
mil millones de pesos moneda na- 
cional. Asimismo se pudieron cap- 
turar a siete delincuentes cuyos 
nombres aún no fueron suminis- 
trados debido al estricto secreto del 
sumario. 


sentido de que se intentaban colo- 
car en la plaza local para su co- 
mercialización artefactos de proce- 
dencia extranjera —la mayoría, de 
producción japonesa= que habían 
ingresado ilegalmente al país, 

La pesquisa no fue fácil. Hubo que 
sortear innumerables escollos, hilar 
fino, atar cabos hasta que, finalmen- 
te, se pudo detener a un sujeto que 
integraba la gavilla cuando pretendía 
contactarse con un comerciante de 
Caballito para vender en ese negocio 
“los últimos adelantos de la técnica 


más, suministró datos precisos de 
sus compinches. Uno tras otro fueron 
cayendo los demás contrabandistas 
hasta desbaratar por completo la po- 
derosa «organización. 

En estos momentos, las autoridades 
prosiguen con las pesquisas en pro- 
cura de establecer, con precisión, 10s 
contactos que los delincuentes tenían 
en el exterior, Al parecer, se trataría 
de una banda organizada. a la per- 
fección por elementos que dirigían 
las operaciones desde el extranjero y 
que aún continúan en libertad. Se 


nes en toda América. 3 
% LINDO PEON 7 
Una investigación llevada X 
por efectivos de la policía de Nas 
permitió detener a Roberto Lu 
Calamano, argentino, de 36 años 
sado y domiciliado en esa jurk 
ción. Se comprobó que este sÑu 
había trabajado hasta fines de 
viembre pasado en un esta 
miento de campo del señor A 
Cerdá. sito en el partido de 
cha, y que en esa fecha había 8 
despedido Al 


EDITORIAL SARMIENTO S.A. 


NECESITA 


EMPLEADA - 
ADMINISTRATIVA 


dk Estudios secundarios completos 


docuNanios | FURIA PASIONAL: MATO A SU? 
ESPOSA E HIRIO A LA CUÑADA 


dista de “CRONICA, ex- 
travió en lp, ciudad de La 
Plata un bolso con diver- 
Sos iS pesonas 
entre ellos un estuche E 4 alti 
i Trascendió en las últimas horas de ano- Coco, en el hogar de ambos, estal 
O lentes de che, un drama pasional registrado en la | en Lavalle 530, de la citada locali 
Los documentos que localidad de Quilmes, en el que un hombre un momento dado, la reyerta —de fi 
incluyen el certificado de dio muerte a balazos a su esposa, e hirió privada— se agudizó, interviniendo 
dominio sobre un auto= de gravedad a la cuñada, Posteriormente | bién en ella la cuñada, Mirta Rosa 
móvil Fiat 128, patente fue detenido por personal de la comisaría | de Coco, Fue en esas circunstancias 
698-474, una chequera y de áquella localidad, destacándose que ¡as hombre, totalmente fuera de sí, ext 
nal libreta de ahorros | autoridades intervinientes en la sustancia- revólver de entre sus ropas y dispa 
del Banco Crédito Pro- ción del respectivo sumario guardan abso- mero contra su esposa y luego a su 
vincial de La Plata, es- luto hermetismo en derredor del grave hecho. La primera prácticamente falleció 
z No obstante ello, se pudo saber que todo acto, en tanto Mirta Rosa Pérez de 
comenzó en las primeras horas de ayer, con graves heridas fue socorrida por 8 
cuando Norberto Leandro Santana, argen- vecinos que dieron aviso a la policía, 
tino, de 32, años, sostuvo una violenta Horas después, en momentos en que 
discusión con su esposa, Dora del Carmen bulaba por la zona, Santana ful 


UN MUERTO Y 2 HERIDOS || Aacó a Polis 
EN CAMINO A “LA FELIZ” | Cerdo Huía a 


dido ayer, en horas de la 
LA PLATA, 6 (De nuestro corresponsal). — Un hom- Bicicleta: -Abatido 


noche, en un viaje en 
taxi en La Plata, 
Se ruega a quien los 
haya encontrado se co- 

bre murió en tanto otros dos resultaron heridos de gra- MENDOZA, 6 (De nues- 
vedad al estrellarse el coche en que viajaban contra un tro corresponsal), — UI 
camión en la ruta dos, en las proximidades de Maipú, delincuente murió 
informó hoy la policía. e 


Ak Muy buena dactilografía 


+ Con o sin experiencia 


PRESENTARSE 
AL SEÑOR JEFE DE PERSONAL 


de lunes a viernes, de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. en: 


AVDA. JUAN DE GARAY 130/140 
CAPITAL FEDERAL 


munique de inmediato al 
al teléfono 43407, de La 
Plata, Será agradecido. 


El vehículo chapa patente 453-519 era conducido por 
Nolberto Carlos Licena, argentino de 31 años, y por cau- 
sas aún no establecidas chocó violentamente contra un 
camión patente 464.332 que arrastraba un acopablo y era 
aa por Alfredo Jide A A ] 

icena murió instantáneamente, resultando con lesio- á 
nes de consideración Gustavo Daniel Guastavino de 26 años O 
y Héctor Daniel Casá de 23, quienes viajaban en el pe- 1 A 
queño automóvil, Nayeyra, resultó ¡leso. El ” 


% OTRO MAS 

ROSARIO, 6 (De nuestro corresponsal). — El conduc- 
tor de un camión perdió la vida al chocar su vehículo con 
otro similar que estaba estacionado en la zona portuaria, 
en la intersección de Boulevard 27 de Febrero y avenida 
Belgrano. 

El hecho ocurrió cuando el camión chapa patente 
B-092898, con acoplado cargado de cereal a cargo de Ro- 
berto Nazareno Gentiletti —se ignoran otros datos— cho- 
có -violentamente con otro camión, chapa B-142313 con 
acoplado cuyo dueño, Ricardo Adrián Núñez de 18, en esos 
momentos había concurrido a realizar unas diligencias a la 
prefectura portuaria, 

Gentiletti debió ser extraído ya sin vida de la cabina 
del vehículo por una dotación del cuerpo de bomberos. 

Según se- informó, en el lugar existe una pronunciada 
pendiente y Gentiletti no pudo detener el camión dado 
que le fallaron los frenos. 


miento a tiros con la: 
licía, cuando fue £ 
dido huyendo en una! 
cicleta llevándose la 
ta que había sustraído 


Los mejores del mundo en la 
Prueba Atlética Internacional 
“Centenario del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires” 


22 Edición ES 


Según la policf 
individuo se introdujo 
el Campo Flores, un 
rrio de emergencia ale 
ño al parque; al obs 
que era perseguido 
una patrulla policial al 
jó la rueda y fugó. * 
No obstante ante lá: 
ternatiya de su 
te detención, extrajo 
revolver con el que 
tuó dos disparos 
los integrantes de la 
misión, Los policías. 
lieron la agresión y 
disparo hirió de M 
al desconocido. Las 
ridades policiales d d 
también que no se ha pOr 
dido establecer la iden 
dad del delincuente 


Largada: el 7/1/78, a las 19 horas, desde Parque 
Chacabuco, recorriendo Asamblea, Av. La Plata 
San Juan, Boedo, Independencia, Entre Ríos, 
Callao y Corrientes, Llegada: Plaza de la Repú- 
blica (Obelisco). 


Intervienen: Los mejores atletas clasificados en 
la Gran Corrida de San.Silvestre, 532 Edicion (año 
1977/78) y destacados atletas argentinos, 


Relatará por LS 5: Radió Rivadavia, José María Muñoz 
y su equipo deportivo, 


Actuación de la “Brigada Blanca de la Policia Federal 
Argentina” = 
Desfile de automóviles antiguos. 


Sé Danco de la ciudad de huenos aires 


en el año de su centenario 


A AR RNCTITNE 


GRATIFICARE $ 10.000. 
Inf, Pickup Chevrolet con 
color verde, Pat, B-005 
Extraviada 15-12 
Datos: 651-1323 


se encargó del fuego 

Enciendecarbón 
en aerosol 
ENYA 


producciones 
comerciales 


ASUNTOS 
PENALES 


Atención permanen 
las 24 horas 


DRES. CEVALLOS - ABO 
Tel, 45-0090, $4-4580, 


Administración y Ventas: 
Monroe 5181 »Piso 1% Of. 4 
Tel, 51-6247 » Capital Federal 
Hay zonas disponibles 

para Distribuidores exclusivos 


Precio Sugerido $ 1.500.- 
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FLA”B” TIENE 
SU PROGRAMA 


HOY -21 y 23 Horas - HOY 


Fue sorteado anoche el | dri 
Iixture del Campeonato de e C 
Ta ervenir en el Campeo- 
o acional: de la misma Armenio - Nueva PoR aso: 
- A A 9 Fecha: Lanús-F. C. Oes- 6 
Enientes, serán éstas: sebre- te; Villa Dalmint-San Tel- 
. Ro ábados 4 11 18 y | 10: Temperley-Dep. Arme- 
4 AL sábados 1.8 15 nio; Nueva Chicago-Flan- 
22” y 209: mayc, ¡sábados 6, dria; Arg. de Quilmes-El 
MÍ 13,20. Luezo del parénte- | Porvenir; Sarmiento - Alte x 
Pr + Brown; Dei. de Belgrano- 
26; bi Los Andes-Def. de Belerano; 
S AN sl AS Almagro-Sarmiento; Alte 


Primera “B” que comenzará | Brown Di 
temporada. Los dos últimos, San Telmo-Temperley; F. C, 
j i 1 Ca g 3 - 
%— peoralo Mundial, el torneo | Almagro; Arsenal F. C-Los 
y continuará estos días: suo, Andes; Dep. Italiano-Tigre. 
E 3 10* Fecha: Dep. Italiano- 
ga z 
sábados 7, 14, 21 y 28. si | Brown-Arg. de Quilmes; El 


el sábado 4 del mes próxi- gro; Tigre-Los Andes. 
e eE 8* Fecha: Tigre - Lanús; 
iparán Z RARAS 
medirán entre sí en dos Los Ss ED E Han 
ruedas (partido y desquite) mas Do rS E 
E y a su término, el ganador | Brown-Def. de Belgrano; El 
descenderán a Primera “C Oeste-Villa Dalmine. 
sábados 1, 8, 15, 22 
al término del certamen se Porvenir-Nueva Chicago; 


ascenderá de inmediato pa- Sarmiento; 310 3 en el 
Las fechas de juego, 

agosto, sábados 5, 12, e y Lanús; Tigre-Arsenal F. 

registrara empate en el pri- | Flan«ria - Temperle; Dep 


mer puesto y/c en los últi- Armenio-Villa Dalmine; San 
mos se aplicarán las dis- Telmo-F. C. Oeste > 
Posiciones del Artículo 123, 11? Fecha: Lanús-San Tel- 


1 mo; F. C. Oeste-Dep. Arme- 
nio; Villa Dalmine-Flandria; 
Temperley-El Porvenir; 


del reglamento gene: 
1 Fecha: Lanús-A: 


de 


Quilmes; Sarmiento - Nueya len 

Chicago; Del, de Belgrano- Lil EE 
Temperley; Arsenal F. C.: miento-Los And 

lla Dalmine; Dep. Italiano- Belgrano-Tigre; Ar: 

F. C. Oeste; Tigre-San Tel- | C.-Dep. Italiano. 

mo; Los Andes-Dep. Arme- 12* Fecha: Arsenal F. C.- 


nio; Almasro-Flanaria; Alte. | Lanús; Dep. Iteliano-Def. de 
3 Brown-El Porvenir, Tigre-Sarmiento; 
2* Fecha: Alte, Brown-La- seco ua 


nús; El Porvenir-Almaegro; ueva Chicago; 
Flandria - Los Andts; Dep. 


PORCEL * PELELE *" CALABRO 
PRISTAN mao 


GUADALUPE ¡SANCHEZ 
¡QUE AÑO FENOMENAL 
SE VIENE GON EL MUNDIAL! 


PROHIBIDA PARA MENORES DE 18 AÑOS 
-y el retorno triunfal de 


CESAR ) MIGUEL 
serrRano | BLANQUITA | Joroan 

DELFOR | | BURYVA 

MEDINA REY 


JORGE VIDELA 
CARMEN BARBIERI + SUSANA QUINTEROS . 
ISABEL COEL * GRACIELA BUTARO * ROSALINDA SALAS 


COREOGRAFIA: HECTOR ESTEVEZ + ESCENOGRAFIA: MARIO VASTA 
ILUMINACION: MARIO CONTRERAS + VESTUARIO: ENRIQUE DE ALZAGA 


TEATRO 


Extrellas |: 


RIOBAMBA Y SARMIENTO - 46-6759 


Alte. B Dwn-Temperiey; El 


Porvenir-Vílla Dalmine: 
Armenio-Tisre; San Telmo- A Ene 
Dep. Italiano; F. C. Oeste- | Flandria-F. C. Oeste; Dep. 


Arsenal F. C.; Villa Dalmi- A Ar- 


menio; San Telmo-Flan: - 
F. C..Oeste-El Porvenir; Vi- 
lla Dalmine - Alte. Brown; 
A A IDIAErOS Nueva 


ES de Belgrano; Tem- 
- Sarmiento; * Nueya 
nc Arg. de Quilmes, 


fecha:  Lanús-Nueva 
PA Arg. de Quilmes- 
Temperley: Sarmiento-Villa 
Dalmine; Def. de Belegrano- Dep. ; 
F. C. Oeste; Arsenal F. C.- grano-Arsenal F, C 
San Telmo; Dep. Italiano- | - 14% Fecha: Def. de Bel- 
II grano-Lanús; Arsenal F. C.- 
s-El Porvenir; | Sarmiento; Dep. Itsliano- 
NS Almagro-Alte Brown. eS de Quilne, Tigre-Núe- 
Í 4” fecha: Almasro-Lanús; ya Chicago; Li 
Or Alte Brown-Los Andes; El perley; Al 

Porvenir-Tigre; Flandria- | mine: 

—Dep. Tésliano: Dep. Armenio- te; El Porvenir - Sarmiento; 
Arsenal F. C.: San Telmo- Flandria-Dep. Armenio. 
Def. de Belgrano; F. C. Oes- 15* Fecha: Lanús-Flan 
te-Sarmiento; Villa Dalmi- Dep. -Armenio-El - PO! 
ne-Arg. de Quilmes; Tem- San Telmo-Alte Brown F Cc. 

rley-Nueva Chicag: i 

eva Chicas. mer. [| Oeste-Almagro; Villa Da 

o DDT” | me-Los Andes: Temperley 
ps Nueva! hje: EA Dal- "Tigre; Nueva Chicazo-Dep 
ne; Are. de Quilmes-P. C. | Italiano; Arc. de Quilmes- 
; Sarmiento-San Tel- Arsenal F C.: Sarmiento- 
mo: Def. de Belerano-Dep 
Armenio; Arsenal F. C.-Fian E 
dria; Dep. Italiano-El Po 
venir; Tigre - Alte, Brown; G 
Los Andes- -AÍMMagro. de Quitm 

6* Fecha: Los Andes-La- | no- rle 
nús; Almagro - Tigre; Alte a Los 
Browa-Dep, Italiano; El Por- |- Oeste: Alma: 
venir-Arsenal F. C.; Flan- Alte. JW 
dria-Def. de Belerano; Dep. 
Armenio - Sarmier San 
Telme-Arg. de Quilmes; FP. 
C. Oeste-Nueya Chicago; Vi- 
q Dalmine- Temperley. 

* Fecha: Lanús-Villa Dal- 
mt 2; Temperley-F. C. Oes- 
te; Nueva Chicago-San Tel- 
160; Atz, de Quilmes-Dep. 
Armenio; Sarmiento - Flan- 


SIN SENTIDO: 


A principios del Na- en partido 
cional, los dos eren que tiene e 
grandes candidatos a ga- adelantado, 
nar la Zona “C”. Fal- a 
Eando dos partidos pa- 
ra la finalización de la j 
a UE ca toria PRODE. 
penúltima fecha) nin- ER: 
£uno de los dos tiene ya a 
chance alguna. Tanto 
que han licenciado a 
parte de sus equipos ti- 


nal F. 
Dep. Italia- 


Armeios 


ol; Zeba- 
Nos, Perfumo, Amorone 
Raffaelli, Coudannes 
Pitarch, Alonso, Comuis- 


- ercla y Cos- 
O E 
dado en-—sus últimos O LOCALIDADES EN VENTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION 
' compromisos con suplen- COLON: Erni; Ferto- 
j pts ento de las an DY, 37 a 
'OTES, án aATas, r 
Colón. Se entrentarán pez, Baez. Veza, Battu y 000000000000000COOOOOOOOOOOOLLCEIOIAA 


esta noche, a las 21.2, Solís, D.T.: Cheves. 
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A LA PERA. Cuello ve en el punching la imagen de 
Parlov y le da con todo mostrando su gran estado fisico. 


PRUEBAN GOMAS 


e Comenzaron a Rodar los Bólidos 


Crónica 


MONZON LO DJ 


e Según su Pronóstico, “Mate” Antes del '79 


"MILAN, ltalia, 6 (DPA, EFE y France Presse). — El ex 
campeón mundial de los medianos Carlos Monzón terció 
hoy en la polémica sobre el eventual triunfador del com=- 
bate de mañana entre Miguel Angel Cuello y el yugos- 
lavo Mate Parlov. El ex pugil santafecino se volcó decidi- 
damente en favor de su compatriota, asegurando que ga- 
nará por nocaut la primera delensa que hace de la corona 
mundial de los semipesados. EN 

“Miguel tiene más pegada, Antes de la séptima vueita 
.su fuerza y bravura se convertirán en nocaut”, subrayó Mon- 
2zón en rueda de periodistas. La opinion del ex campeón 
mundial de los medianos, más allá del localismo esperable, 
fue tomada prácticamente sin reservas por los observadores 
italianos que siguieron el entrenamiento de ambos boxeado- 
res, Ocurre que los antecedentes de este argentino que se 
retiró como monarca invicto, convertido por derecho propio 
en el mejor peso medio de su época, valen en un análisis 
que interesa actualmente a casi toda Europa. 

Cuello, con el entrenamiento cumplido y a la expecta- 
tiva de lo que pueda ocurrir mañana en el Palacio de los 
Deportes, se muestra muy confiado respecto a su triunio. 
Monzón, integrado los últimos días a su equipo, le ha dado 
una serie de sugerencias para el encuentro, haciendo hin- 
capié en la característica de buen técnicos que anticipa cusl- 
quier análisis de Parlov, 

“Miguel es un hombre fuerte, que pega con las dos ma- 
nos, En cuanto entre en la defensa del yugoslavo el comba- 
te estará resuelto”, explicó el campeon. 

Nino Benvenutti, el hombre a quien Monzón arrebató 
e] título mundial, sorprendiendo por entonces a la prensa 
y fanáticos de todo el orbe, se manifestó contrario a la 
posibilidad de que Cuello alcance lá victoria. 

El ex boxcador manifestó su admiración por la técnica 
y la calidad del boxeo que practica el yugoslavo Parlov, 
después de haber asistido a sus entrenamientos en Lipizza. 


“entender el mejor juego que pueda valerle a un rival de 16% 


| especular con €l tiempo. Parloy es quien deberá jugarse por 


Buenos Aires, Vierm 


£ 

$ 

Le 
“El retador es muy inteligente —subrayó—. Estoy convendl= 
do de que esta vez la técnica se impondrá a Ja fuerza Hr 

ta ganando por puntos mañana.” El 
tina, 


Finalmente, consultado el promotor Rodolfo Sah 
organizador de la pelea se negó a dar un pronóstico, 

puedo decir que será un combat: que dejará satisfechos a 
todos”, 


+ PRONOSTICO PREVISIBLE 


Miguel Angel Cuello Jega a este combate con la com 
vicción de que será su más dificil compromiso desde | 
derrotó por nocaut a Jess Burnett en Montecárlo, para y 
vertirse de ese modo en el sucesor de John Conteh en el 11058 
de los seminesados, Parloy es un estilista que consagró sus 
condiciones a lo largo de una campaña que supera las dos 
cientas peleas en el campo amateur. Cuello no podía tomar: 
en solía ni atreverse a subestimar a un adversario que vieñe 
indudablemente muy bien armado, De ahí la constancia en 
una preparación que otorgó en el final excelentes resultados 
De ahi también la planificación largamente trabajada-para” 


características del yugoslavo, La conclusión de ese esfuerzo 
se refleja en el optimismo de Cuello. El argentino sabe qué 
luego de los primeros asaltos de estudio, s u potencia: le. 
permitirá alcanzar el dominio del ring. Se trata de un hechóé 
insoslayable, aun previendo la indiscutible gefensa que opor 
drá el retador. 


El campeón por otra parte cuenta con la ventaja de 


el cinturón gue vino a buscar hasta Milán, En ese equilibrió' 
se sucederá el cansancio del retador, púgil no acostumbrado | 
a largos combates, y el agigantamiento del santafecino, quien: 
a despecho de sus graves problemas de línea cuenta con 

“locomotoras” en sus puños que “pueden aplastar a 8 


GALLOS DE RIÑA 
PARA LA FELIZ | 


MAR DEL PLATA; 6 (De nuestro co- 
rresponsal). — El campeón argentino de | 


| 
y 


] 


Esta mañana, en el Autódromo Munici- 
pal de la Ciudad de Buenos Aires, se 1le- 
varon a cabo los primeros entrenamientos 
con vistas al Gran Premio de la República 
Argentina Fórmula Uno Internacional. 

La británica Divina Galica (comenzó a 
girar a las 10.15 horas) y el brasileño Emer- 
son Fittipaldi fueron los pilotos que tur: 
ron a su cargo la tarea. Tanto en el Hes- 
keth como en el Copersucar se probaron las 
gomas, p 

Las máquinas se detuvieron cada tres gi- 
ros y los mecánicos comprobaron reiteradas 
veces la presión y el desgaste de los neu- 
máticos. Por' otra parte, también se trabajo 
en función de la temperatura del agua y 
del aceite de los coches. 

El mejor tiempo de Fittipaldi lo marcó en 
el giro número 15 (dio 30 vueltas en total), 
con lm. 57 s- 

Por su parte Galica, en la segunda vuelta 
(giró 40 veces al circuito), registró un tiem- 
po de 2 m. 10 s.. siendo ésta su mejor marca. 


% HABLA EMERSON 


“Para mí es un compromiso de honor co- 
rrer con un automóvil como el Copersucar, 
que es íntegramente brasileño. La máquina 
que ¡esentaremos en el Gran Premio de la 
República Argentina es muy distinta a la 
que utilicé el año pasado y toda la gente del 
equipo espera que rinda en gran nivel.” 

Lo expresó el ex campeón mundial, el bra- 
sileño Emerson Fittipaldi, quien desde ayer 
se encuentra en el país 
Agregó que “éste es un gran prix muy es- 


y 


pecial para mí ya que completaré las cien 
carreras en la fórmula 1 y por lo tanto de- 
seo hacer un buen papel”. 


+ SIGUEN LLEGANDO 

Hoy continuó el arribo de volantes para 
el Grana Prix de la República Argentina 
a disputarse el próximo 15 del actual en el 
Autódromo Metropolitano, con la llegada 
del ecoequiper de €arlos Alberto Reutemann 
en el equipo Ferrari, el canadiense Gilles 
Villeneuve y el norteamericano Brett Lun- 
ger, quien comandará un McLaren M23, 

También llegaron los mecánicos de los 


“autos de la escudería italiana que ya se 


encuentran en el país desde el pasado lu- 
nes y Que serán probados los días 9 y 10 
del actual. En lo que Fespecta a Lunger, 
fue presentado al periodismo, en Conferen- 
cia de prensa en un hotel centrico, 

En lo que respecta a las máquinas, per- 
manecen en el Autódromo las Ferrari, el 
Brabham BT-45 que estuvo probando días 
atrás en el Autódromo “Yacaré Pagua”, de 
Río de Janeiro, Brasil, el campeón Niki 
Lauda, y que no será el que correrá en la 
prueba apertura del Campeonato Mundial 
de Conductores, sino que es el coche. “mu- 
letto” y el Heskeih 308 que piloteará Divi- 
na Galica y la Copersucar de Emerson Fit- 
tipaldi. 

Los demás participantes lNegarán junto 
a los automóviles, entre el lunes y martes 
de la semana venidera. E 

Quedó confirmada la presencia del equi- 


po Ensign con dos máquinas N-177, Ja N9 


INR 


SIEMPRE DIVINA. La británica Galica fue la prim 
Dio 40 vueltas. Su mejor tiempo: 2m.10s. El trabajo conformó a todos. 


en el Autódromo 


:22 será conducdia por el norteamericano 
Danny Ongais y la 23 que corresponderá al 
italiano y debutante en la categoria má- 
xima Lamberto Leoni, que proviene de la 


fórmula Italia y es ganador en F-2 con el 
Ralt Ferrari. 

Otros pilotos que por primera vez corre- 
rán en la Fórmula 1 serán el francés Di- 
dier Pironi, la inglesa Divina Galica y el 
italo-norteamericano Eddie Gheever. Tam-= 
bién se confirmó la actuación del italiano 


ma francesa de neumáticos, Pedro Blan- 
chet, que serán utilizados por Ferrari Se- 
ñaló que si bien las pruebas realizadas 
hasta el momento han sido satisfáctorias 
mucho: le preocupan los problemas de tem- 
peratura de la pista del escenario de la 
competencia. 


4 VENTA DE ENTRADAS 


La oficina de prensa del Automóvil Club 
Argentino informó que sigue activamente la 
venta de entradas para la carrera del prox- 
mo 15 y para las pruebas de entrenamiento 
del viernes 13 y sábado 14. También fue am- 
pliado el horario de venta en la sede central 
de la institución, que mañana expenderán 
localidades en el horario de 8 a 13. 

Hoy el titular, doctor César Carman, y el 
directivo Juan Manuel Bordeu se refirieron 
en conferencia de prensa a la actitud a adop- 
tar por la entidad con respecto al litigio que 
mantiene con la CADAD sobre la organiza- 
ción de-Jas competencias nacionales. 


A 


era en entrenarse, 


. escenario él Centro de Educación Pi 


los gallos, el cordobés Julio César Saba; 
aparece eomo favorito del combate QQ 
sostendrá esta noche frente al po 
Juan Carlos Ríos, en el cua] expondrá 
corona, en perea que pondrá en mardl 
la temporada veraniega que tendrá 


N0 1 de esta ciudad y que será tele: 
da por el canal 13. 
Será el- quinto enfrentamiento € 
ambos contendores, habiéndose impl 
en tres ocasiones el cordobés por punt 
empatando el restante, 
El campeón, que solo registra 4 tu 
los antes del límite, es un púgil esple $. 
gado de buen boxeo, que se maneja. con | 
mucha astucia en el eontragoipe; Suse 
nanos no encierran potencia pero acusan 
justeza. 
Juan Carlos Rios por su parte, es un 
tipico peleador de corta distancia, de 
casa talla pero de enorme vigor. Su Mí E 
es sosten do y su accionar se basa fun: 
damentalmente en un constante avan 
tratando de provocar el desborde, No €s' 
un noqueador, pero si un peleador aga 
rrido y de enorme resistencia al castigo 
Su temperamento lo lieva a recibir mu: 
chas veces castigo innecesario. 
El retador cuenta con un record de X 
combates, de los que perdió 23. Esto pl 
de llamar a engaño si se acepta ell 
mente la frialdad de las cifras. Mucha 
de sus derrotas han sido ante los mM 
mos exponentes de las.categorías MOS] 
y gallo y en alguna ocasión también 
frente a plumas. Juan Carlos Rios nacio 
en la Capital Federal el 15 de marzo Ue 
1952 y todos sus combates se definieron 
por márzenes muy- escasos. En su recon 
figuran nombres como Rodolfo Rodriguex! 
José Casas, Lois Fernández y el brasteno 
Danilo Batista, reciente retador del c4N 
peón mundial Carlos Zárate, 
$ CONFLICTO EN TUCUMAN 


SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 6 (DA 
nuestro corresponsal). — Un conflicláN 
entre boxeadores profesionales locales WN 
el club Defensores de Villa Luján se exa 
rinó debido a un planteamiento efeciua- 
do por los púgiles, quienes exigen un por= 
centaje fijo en las recaudaciones y la im- 
plantación de controles de boleterías «$ 
ese escenario, tradicional de los viernesH 
en Tucumán, E 

En los últimos festivales, los púgilsH 
mostraron su descontento por cuanto ¿fir= 
man que las recaudaciones publicadas por 
el club son inferiores a las reales. Ante 
esta supuesta falta de control, los boxea- 
dores decidieron exigir porcentaja fijo, WM 
lo que los directivos se negaron y resole 
vieron suspender la p: ramación previas 
ta para enero, z 

Al respecto se realizan conversaciones 
tendientes a buscar una solución al dif 
yendo. 
En ese sentido, trascendió que no (ars 
daría mucho tiempo en legar “la pR 
y que los trabajos que se van a 0ab05A 
con tal propósito se encuentran biem 
encaminados. 


VIA SATELITE: 
UN RING-SIDE 
EN CADA HOGAR 


CAMPEON Y DESAFIANTE 
CALIDAD Vs. CANTIDAD 


e 6 (AED E DPA: == 


condición de invicto 2 
tros en el campo profesionsL El monarca 


ho de sus golpes demoledores. 
> ESTE PARLOV 
E vo por s su 


cuenta con una campaiz notable que lo sin- 
dica como un peleador de pesada demoledo- 
za. Veinte del total de peleas realizadas las 
sano antes del Emite 

Parte de esa campeña la cumplió en Eu- 
TOPDa, comsssrándose en relai vamente potes 
encuentros, como un candidata de terribies 
condiciones, hasta alcanzar la oportunidad 
por el título mundial EI santafecino ganá 
el cinturón en mayo de 1977 al superar Dor 
nocaut en el noyeno round al otro candida- 
to designada para = 
¡ Conteh el norieamer 


S za 
han sido dutorizados pi 
S Bara prosesulr su carrera en el campo 
profesional. Es harto conccida 1 la a Diez 


8 | pauta de la versienza profesionor del as 

e gentino. Como se recordará uns mano muy 6 a 26 combates. En el campo r 

JN, Bien puesia del estadounidense tiro al t es el aciual campeón = 

pz a Cuello por ls cuenta de protección 

Y Esa caida pareció devolver, contradiet 

1 mente, un impulso terrible al campeón 
marco su predominio hasta el aselko ú 


nitorio. | Staz, ambos Fencidos en 13 essifos por de- TREMENDO ESTADO. Cuello pasea bajo la lnvia 
De 31 años de edad, (nació en Eloriondo, 1 cisión E suro de su preparación. (Foto exclusiva de CRONICA). 


¡UNA NOCHE DE FARRAH 


e “El an de Charlie” > Loca por Vilas 


NUEVA YOEB. S (22. 


MTERÍSiS entre 


ra Borg y s Brian Got 


muy pr 


CON MLAESTRIA. Todos los golpes de Gáile==o Y ilas Nevaron su sello 


sus tiros desde el 
y prestancia de campeón, con lo que volvió a superar a Connors. (UPI 


po, Comm 


ace competencia atlética “Centenario del | San Femando en Punt 
E Banco de la Ciudad Ge Buenos Aires” | putaás anoche) que 
Que se disputará mañana, a partir de pués de mediod 
E ÁS, entre el Parque Chacabuco sentinos recorrerán las 
y E Fla de la República (frente al | rias: Asamblea, Avenida La Plata, Sa 
nde | Juan, Boedo, Independenci 


E expectativa ha suscitado | da de San Silvestre y 


| a y a ES la AManicipa- Caliso y Corrientes rumbo -al 00 
El auspicio de S los y sépiimo el 
la entidag bancaria. Se hen instituido | Y EN “PUNTA” E que hoy o 
ales premios entre ellos el tro- PUNTA DEL ESTE, Uruguay, 6 (Té- intervenir en E 
+ a al por CRONICA, lam. —- El colombiano Domingo Ti use en la caplísl argent 


A ¡€ Tecorrido de aproxidamente 10 baudisa, reviente vencedar de la SN El mejor alleía de ese pax 
! ¡ilémetros los Siete atletas extranjeros | edición de la corrida de San Silvestre cado fue Rubén Agur. quier 
Jj invitados (que QUe participaron en la corri- | se impuso en la travesia de San Fer 


TIFUS EN NEUQUEN 


NEUQUEN, 6 'De nuestro corresponsal). — En la vis- 
pera, la Subsecresaría de Salud de la Provincia dio a 
conocer sobre la aparición de dos casos de f'ebre tifoi- 
dea que han afectado a pobladores de esta capital, Al- 
mismo tiempo, se recomienda a la población la adopción 
de severas medidas higiénicas. 

En consecuencia, se pide que se extremen las me- 
idas de higiene personal especialmente después del uso de 
los servicios sanitarios y antes de la preparación de las 
comidas, desinfección de la ropa de cama yde uso per- 
sonal con lavandina; desinfección «de sanitarios, evitar el 
consumo de alimentos sin hervir y aun después de hervi- 
dos deberán ser ingeridos de inmediato, especialmente la 
leche y el agua,- 

Entre otras medidas de prevención se dispuso“tam- 
bién el control de los pozos ciegos y el quemado y ente- 
- tramiento de basura domiciliaria. iz 

Los dos casos sospechosos de fiebre tifoidea fueron 
descubiertos en el barrio periférico de Bouquet Rodan y 
ambas personas, de las que na se indicó nombre, edad o 
sexo, se encuentran.en estado de observación. 


Y NO HAY CASOS DE PALUDISMO 

SAN JUAN, 6 (De nuestro corresponsal). — Fueron 
desmentidos los zasos de paludismo que según versiones 
habrían ocurrido luego del terremoto. Así lo hizo saber 
el Servicio Provincial de Salud. Las primeras noticias ha- 
cian presumir que sintomas de tal enfermedad se habían 
registrado en la devastada ciudad de Bermejo, 


HABRA QUE SACARSE EL 
PRODE PARA VER FUTBOL 


tenerse al margen del” proceso inflaciona- 
rio general. Pero de alli a pretender en- 
cabezarlo, megando su origen popular, la 
distancia es enorme Hay que tener en 
=cuenta antes de fijar cualquier precio la 
demanda del mercado... lor esto resulta 
paradójico Que, cuando la gente se aleja 
de los estadios por la baja calidad de los 
partidos y el escaso interés que para la 
mayoría de los aficionados reviste este Na- 
cional, a los habitantes del tercer piso del 
edificio de Viamonte 1366 no se les ocurra 
nada mejor que aplicar un violento aumento. 

Cabe anotar además que a esta altura del 
año muchos equipos han licenciado a sus 
planteles y juegan con once desconocidos, lo 
que implica una lisa y llana defraudación 
a los espectadores. Tal el caso de Boca Ju- 
niors-(el partido que disputará con Los An- 
des es uno de los “caros”) que le ha dado 
vacaciones a sus profesionales considerando 
que ya no le asiste chance en este torneo. 

Con .este calamitoso - panorama resulta 
evidente que la medida de APA no contri- 
buirá a aliviar las casi quebrantadas finan- 
zas de los clubes sino a alejar a los aficio- 
nados de las tribunas. Cabe preguntarse 
que se busca con semejantes determinacio- 
nes, Cuyo efecto primero es fácil de ima- 
ginar. : 


e 


La conducción de AFA adoptó ancche 

medidas concretas para despoblar los esta» 
diios de fútbol. El señor- Alfredo Cantilo y 
quienes lo acompañan en su gestión en el 
denominado Comité Ejecutivo, aprobaron 
aumentos en los precios de las entradas que 
oscilan entre un 606 y un 110 por ciento, 
aplicando un golpe imposible de soportar 
para el bolsillo ya muy deteriorado del 
hincha. 
Para colmo de males AFA anunció que 
semanalmente fi á los precios de los par- 
tidos, los que serán anunciados por vía del 
Boletín de la tución. En la práctica se 
trata de un ma «dde permanente inde- 
xación que posibilita aumentos fecha a fe= 
eha, lo que hace impredecible el valor de 
las entradas para cuando comience el pró- 
ximo Metropolitano, por ejemplo. 

En el caso de los cotejos: a disputarse 
este fin de semana los precios fijados son 
los siguientes: Gimnasia y Esgrima La Pla- 
ta-Newell's Old Boys, Estudiantes de La 
Plata-Rosario Central, Los Aindes de San 
Juan-Boca Juniors, Talleres de Córdoba- 
Vélez Sársfield y Atlético Ledesma-Inde- 
pendiente costarán 80 mil pesos “moneda 
nacional”. E] resto de los cotejos están 
“cotizados' a 60 mil, también del viejo cuño. 

No cabe pensar 


Me 


chor, Gaspar 


dos 1 


pomp: 


ep o 


ALEGRIA. Y llegaron los Reyes Magos con sus alforjas 
llenas de alegría para los pibes, Todos con-su regalito. 


Cronica 


> GS a A eS z S = E 
AQUI FUE, Frente de la Ferretería de Corrientes al 


5000. Las ancianas fueron salvajemente 2 


y Baltasar | 
hoy la magia del misterio divino y con al- | 
forjas cargadas hicieron la alegría de to- | 
chiquilines, que dejaron sus zapa- 
para encontrar esta ma 
o regalo hasta el humilde 
E £ comprado con el puro amor del sacrií 
3 A A O 2 Y eomo todas las fiestas 


ana des 


de Epifar 
esta mañana los purretes que habí 
on un ojo abierto a la espera de los el humilde pres 
no fueron defraudados, 


LEAR 


nadas. 


domi: 


Otro erimen misterioso cometido con la misma * 
saña y ferocidad como el de la farmacéutica y 1 
su 'am'ga, sexagenarias de Villa Ballester, fue“ 
descubierto en un negocio de ferretería del ba- 
rrio de Villa Crespo, donde sus-propietarias, dos 
hermanas apellidadas Goldsztain; de 60 y 65 añoy 
de edad, fueron encontradas ahorcadas con alam. 
bre de fardo y con los cráneos masacrados a 
golpes de martillo. . se 
Descubrió el hecho personal policial de la co- 
misaría 27* que acudió al negocio y tras forzar 
la puerta de entrada (estaba cerrada con llave) 
se encontró ante el horripilante cuadro de las 
dos infortunadas víctimas caidas sobre un gran 
charco de sangre. E 
La policía había acudido al lugar tras la de- ; 
nuncia del hermano de las mujeres, un médico 
liado en Corrientes al 5000, en un amplio 
edificio de departamentos, propiedad de ellos en 
su totalidad, en cuya planta baja, en el número 
señalado con el 5030, está la ferretería. 


Relató a nuestro cronista el doctor Goldsztain 


que por la mañana del martes pasado había _ba- 
jado desde elipiso donde está” situado su depar= 
tamento para tratar de ver a sus hermanas, co- 
mo era habitual. Al no encontrarlas y estar el 
negocio cerrado con llave pensó que habían salido. 
momentáneamente y volvió a su consultorio. 


Esa operación la repitió tres veces el mismo día 


y al llegar la noche, eran aproximadamente las 
20 horas, resolvió acudir a la seccional policial 
para solicitar auxilio. Una comisión de dicha co- 


MATO AL HIJO 
A PUÑALADAS 


Un homore asesinó de 
fcrosas puñaladas a su 
hijo tras mantener una 
violenta discusión en el 
interior de una vivienda 
de Quilmes, El impresio- 
nante suceso se registró 
esta madrugada, 

De acuerdo con la in- 
formación, .el hecho se 
registró a las 3.30 en el 
monoblok 14, primer piso, 
departamento “A”, de la 
mencionada localidad bo- 
naerense, domicilio de 
ario Torres, de 40, y su 
hijo, Hugo de 18. Entre 
ambos se produjo una dis- 
cusión —se desconocen 
hasta el momento los mó- 
tivos— que culminó cuan- 
do el enfurecido: padre 
extrajo un puñal y le apli- 
có fuertes puntazos a la 
altura del corazón de su 
hijo. El muchacho murió 
en el acto, Antes de que 
llegara, la policía al lu- 
gar del sangriento episo= 
dio, el asesino pudo es- 
capar con rumbo desco= 
mocido. 


LA 


renovaron 


ños botin 
e Desde € 


an dor- 


Los yiejos de madera 


FE 


la 


nte 


LICIDA 


ados por la 


forma de los padres 


fruto de su esfuerzo 


jugue 


es ante” los peque- 


ranchito más precario hasta la 
avenida más suntuosa hoy la ciudad se po=- 
ó de alegría Algunos pequeños con sofis- 
ticados y costosos juguetes y los más, con 


como un camioncito 


rán incremen- 


misaría partió inmediatamente hacia el lugar, 


SALARIOS; 
SE AMPLIER 


Gran parte de las planillas sala- 
riales fueron giradas por el Minis- 
terio de Economía al de Trabajo, 
el cual debe dar conformidad a los 
reajustes introducidos y que en tér= 
minos generales equivalen a un 30 
por ciento de aumento. 

No obstante, se tiene conocimiento 
que algunos gremios —los de menor 
nivel salarial— percibi 
tos en sus escalas básicas, superio- 
res a dicho porcentual. Algunos lle- | Coo! 
garán al 35 y 40 por ciento. 

El decreto 3858 “establece el me- 
canismo para jos reajustes salaria- 
les mediante la modificación de los 
básicos y por flexibilización hasta 
un 40 por ciento, del cual el 30 por 
ciento es de libre otorgamiento por 
parte de los empleadores y el 10 
por ciento restante está condiciona- 
do a una mayor productividad. 

La política salarial, en el contexto 
de la politica global diseñada para 
el año en eurso, tiende a liberalizarse 
según las previsiones diseñadas por 
ns ministerios de Economía y Tra- 
20. y 


Pero en tan: Y 
mayores reajusi in 
vado— se pri 
rios menores, 


ner aumentos m 
blecidos en las 
recientemente 


La sensible reducción 
operada en el mercado; 
midor en los últimos 
hace varias semanas 
licada situación de cris 
trla automotriz, se 
ahora en la tex 
rios resolvieron otorgar” 
personal. pero sin ad: 
didas que involucrem: 
despidos, Los fabri 
pava el hogar también plant") 
mas del sector, en tanto qe li 
mentando los quebranto 4 ln 
en Santa Fe cincuenta h 
veinte, > 
4 EMPRESARIOS == 


- Los empresarios textuieiil hn 
decisión de otorgar hi 


ciertas de recuperación: 
quisitivo de los cons 
madamente en el s 
año. No sólo calificatom' 
situación, sino que detal 
ca baja de las ventas 
pasado hasta llegar al 
cincuenta por ciento. 
Ayer el interventor em 
sa”, que 
000 ope: 
las empresas que el 
transferir al sector pr 
personal que, por falta 
ma, exceso de mercader 
de las ventas, se hg 
cir los días de trab 
tareas se desarrollará 


azos en Ferretería de Villa Crespo 


as cuadras, y una vez alli e inspeccio- 
dos BAtadas que tiene el local, una 

lx mente désde el palier del departamento 
Wi y otra a la calle, constataron que ambas 
Ni cerradas con llave y decidieron forzar la 
Ni para el' público, ingresando a la ferre- 
comprobando que las hermanas del doc- 

É Tasztain habian sido brutalmente asesina- 


rmano, que había acompañado a los agen- 
frió un desmayo y tras ser atendido de 
Mato, se recuperó. 
mente, y mientras el sepelio de las vic- 
die realizó: a las 13 horas en el cemen- 
iraciita de La Tablada, los investigadores, 
trascendió, trabajan sobre varias pistas. 
IN? que se está en presencia de ladrones, 
NN aunque no se ha informado nada sobre 
¡ón, los vecinos han oído-que el hermano 
Mfimujeres miasacradas, dijo a la policia que 
£ una gruesa suma de dinero que se guar- 
la ferretería, 
itras tanto, se ha sabido que sigue la pes- 
que la policía de la provincia de Buenos 
Mestá realizando para imdividualizar a ¡os 
s de Sonia Urbi viuda de Wainer, de 65 


He edad, y de su intima amiza, María Te- - 


¡Bronstein, divorciada de Diaz. muertas a 
fuen la cabeza en el interior de la vivienda 
i primera de las nombradas, propietaria 


I > de una farmacia ubicada en el mismo 
le, 


En este caso, al igual que en el ahora descu- 
bierto, un velo de misterio se tiende entre los 
embargo, en el 
crimen de Villa Ballester, lugar donde está ¿ns- 
talada la farmacia Alemana, cuya dueña era ¿5 
viudad de Wainer, se presenta mucho más con- 
fuso. -Todayía no se ha podido determinar el 
móvil del feroz asesinato. El dinero presunta- 
mente desaparecido de la casa, unos veinticinco 
millones de pesos iejos, no podia justificar el 
crimen, a menos, piensan algunos, ie las wic2 * 
timás csnocieron al o a los matadores, y que 
estos hayan decidido darles muerte para evitar 
su identificación. 

De cualquier manera esto Ú 
la ferocidad con la que se actuó 
so hecho de sangre. 

Por otra parte, se está trabajando en procura 
de conocer el lugar por donde se filtraron en el 
inmueble él o los criminales, No se descarta que 
hubieran podido entrar por los fondos, que dan 
a la Cámara dé Comercio de la localidad de Y illa 
Ballester. Ss 

Uno de los puntos sugestivos de este Crimen, 
sobre el que se barajan todas las posibilidades, 
es el hecho de que él o los victimarios no hayan 
sustraido las valiosas drogas que se guardaban 
en la farmacia. La empleada del comercio que 
descubrió el doble asesinato, no ha podido apor- 
tar ningún dato esclarecedor, pues, según su 
relato, las muertas eran personas de vida total- 


'n este espanto- 


- mente normal, 


S SINDICATOS PIDEN 
IN LOS MARGENES 


ho ocurra, los 
Én el sector pri- 
lif. para los sala- 


sabe que sindi- 


mo -es notorio y 
conzelamientos, 


os que los esta- 
Mas elaboradas 
mubsecretaría de 


pa ica. 
gialquier modifi- 
rabajo debe-ser 
ln:1 Ministerio de 
j¡haneras, se est- 
planillas se co- 


esa pauta es cumplible. 


tampoco 
como la conducción 
económica se yió obligada a estable- 
cer en marzo del año pasado a raíz. 
de la suba inflacionaria. 

Respecto de la inflación —como 
ya lo hemos comentado con anterio- 
ridad— la pauta oficia] se estableció 
en el 60 por ciento para el año.— 

Puede decirse, que se trata de una 
pauta máxima porque la aspiración 
oficial es que sea inferior. De todas 
formas lá realidad irá indicando si 


Otro aspecto de la política econó- 
mica para 1978 es el crecimiento 
global de la £conomía, de relación 
directa para obseryar el comporta- 


habrá previsto y que asi fue informado 
por el ministro a las más altas au- 
toridades de la Nación”. 

Respecto del ahorro interno las 
autoridades económicas dicen que 
se ha formado una gran masa -en 
el sector privado que se irá volcan- 
do paulatinamente en el mercado 
generando así su reactivación pero 
para que ello ocurra es imprescin- 
dible qué se produzcan rebajas re- 
lativas en los precios y mejores con- 
diciones financieras- es decir que esa 
masa de ahorro no esté dirigida, 
como ahora, a la especulación. 

DEVALUACIONES DIARIAS 

En materia cambiaria, no habrá 

modificaciones. Es- decir, que se 


COSTO DE VIDA: SUBIO 
EN EL 77 UN 160,4% 


El año se completó econ un crecimiento 
de los precios minoristas del 160,4 por cien- 
to, mientras que el último mes de diciem- 
bre arrojó una suba del 7,3 por ciento, con- 
forme al informe oficial suministrado por 
las autoridades económicas que habían 
pronosticado, a comienzos de 1977 una infla- 
ción “manejable” del orden del tiento por 
ciento. 

Es claro que, en cuestión de precios y 
sobre todo de valores de productos cuyo 
consumo se hace imprescindible para los 
magros bolsillos de los trabajador: las 
frias cifras no reflejan más que una parte 
técnica de la cuestión. En realidad esta es- 
tadística demuestra que con relación al 
brutal crecimiento de los precios anotado 
en 1976, cuyo nivel fue, de enero a diciem- 
bre de-ese año, del orden del 349,5 por cien- 
to, las cosas se han estabilizado en menos 
de la mitad. : 

La hiperinflación incontrolable está ahora 
dentro de ciertos carriles con una per-epe- 
tiva, siempre basada en los cálculos efec- 
tuados en el Palacio de Hacienda, del orden 
del 60 por ciento para todo el año corrien- 
tezen-el cual, según la referida estimación, 
los precios minoristas tendrán que elevarse 
a un-promedio del 4 por ciento mensual. 

La pérdida del valor adquisitivo del, sa- 
larlo se discriminó en los siguientes 1u- 
bros; en el mes de diciembre los precios 
de la construcción subieron en un 4,8 por 
ciento, mientras que para los doce meses 
se regisiró un 1249 por ciento; en gene- 
ral los precios de los productos agrope- 
cuarios crecieron en el año en un 1303 
por ciento, en diciembre el 23 por ciento 
y los precios de H productos no agrope- 
cuarlos subierón un 49 por ciento en el 
último mes de 1977, con una suma total 
de 156,9 por ciento. 

El nivel general de pr mayoristas 
durante el pasado ejercicio cerró con un 
crecimiento del 147,1 por ciento, lo que 
significa que entre el mayorista, el inter- 
mediario y el público consumidor, quedó 
un saldo del 13,3 por ciento, 

Siempre para el mes de diciembre pasa- 
do los aumentos mayores fueron los de 
los rubros transportes y Comunicaciones 
que trejaron a un 165 por ciento; los si- 
guieron esparcimiento y educación, con 
un 13,4 por ciento; gastos de medico y 
atención de la salud un 9,8 par ciento; vi- 


Estos-guar 'smos indican que todo ha au- 
mentado y que la caída del poder econó- 
nico de los travajadores ha sido aprecia- 
ble, aunque se le sume al salario que 
cobraba en enero del pasado año al por- 
centual de los incrementos que ha tenido, 

La hipótesis de la inflación prevista para 
el año en curso, el sesenta por ciento, tam- 
bién señala que los salarios ¡rán dejando 
un cuetro por clento mensual en el cajón 
del olvido. Ahora, según se ha expresado, 
partimos de precios reales y de operaciones 
comercialmente transparentes. Sin embar- 
go, se opacan con cifras que asustan a 
cualquiera porque a pesar, o por dichas 
causas técnicas -de controles o no contro- 
les, el asunto £s que un kilo de queso 
fresco que en agosto de 1976. por ejem- 
plo, estaba en 16.500 pesos viejos, pasó a 
costar 19-mil en octubre de ese año y a 
70 mil pesos en estos días, En aquellos 
tiempos, cuando en marzo de 1976 la in- 
flación hacía cima en un 382 por ciento 
mensual] marcando un triste record, ja le- 
che estaba a 2.900 nacionales y un litro 
y medio de aceite, tipo marca “7 Dias”, 
se cobraba a 15000 pesos, mientras que 
en octubre «del 76 ya costaba 26 mil peso: 
antiguos y en la actualidad está a más 
de 75 mil pesos de la vieja denominación. 

El poilo ahora inalcanzable, se cotizaba 
en ¿ctubre de 1976 a 25 mil pesos el kilo- 
gramo, y ahora es imposible conseguirlo 
por menos de 65 mil pesos. En fin, hay que 
olvidarse de esos tiempos para volver a la 
cruda realidad de ahora, 


Aunque no se puede dejar de recordar 
que algunos productos subieron una enor- 
midad entre octubre y diciembre del año. 
gue finalizó. El aceite, siempre de la misma 
calidad -que*el mencionado anteriormente 
trepó en dicho lapso de 58.200 pesos mo- 
neda naclonal a los 75 mil que vale ahora; 
-la yerba-se fue también a las nubes pues 
en octubre se cotizaba a 55.200 pesos y en 
dicizmbre había que pagarla 64 mil y un 
sachet de detergente común tuvo un regis- 
tro de 18 mil pesos en octubre, marcando 
en diciembre uma cumbre de 43 mil pesos 

. Ni hablar de los alquileres, de la 
ropa y de las carnes rojas. 


PRODUCTORES SOLICITAN QUE 


el realismo en 
fica que han 

a las tarifas polí- 
los públicos, co- 


miento de precios y salarios. 

- El Ministerio de Economía, en su 
proyecto de presupuesto, estima que 
el producto bruto interno crecerá 
entre el 5 y 6 por ciento no obs- 
tante el crítico período que ya co“ 
menzó a vivirse en el primer tri- 
mestre del año y que según un alto 
funcionario del Ministerio nos co- 
mentó esta mañana que “estaba 


mantendrá el sistema de devalua- 
ciones diarias, descartándose por lo 
tanto las masivas, como circuló 
una versión en ese sentido los últi- 
mos días de diciembre. El alto nivel 
de las reservas de divisas descarta, 
también, los controles, Es propósito 
crear un mercado de divisas y no 
habrá restricciones para las impor- 
taciones y exportaciones. 


AS EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
II A ADELANTAR LAS LICENCIAS 


_ 
lla demanda 


2rno Consu- 
ls que desde 
Éa una de- 
'n la indus- 
igtir también 
Js empresa- 
egjones a su 
di lavia me- 
lie asiones 0 
del artefactos 
Sn proble- 

iguen au- 
st meiándose 
pea Rosario 


cimiento desde las 22 de cada domingo 
hasta las 4 del jueves siguiente, 
4% DELICADA SITUACION 3 
La situación en la industria, textil se 
torna. cada yez más delicada y empre- 
sarios entrevistados la calificaron co- 
mo “critica”, Afirman en forma cate- 
górica que la baja en las ventas alcam- 
za en estos días de enero al cintuen- 
ta por ciento de Jas consideradas nor- 
males. En cuanto a las exportaciones, 
camino seguido por algunas firmas 
desde mediados de 1976 y que consti- 
tuyó un factor importante para una 
especie de normalización de la produc- 
ción, también están paralizadas salvo 
contadas excepciones, fundamentalmen- 
te, según aseguraron, por que el dó- 
lar neto no ha seguido para los ar- 
tículos textiles el ritmo de crecimien- 
de de los costos internos de produc- 
¡On í 


% TASAS PELIGROSAS 

También, siempre al informe 
empresarios textiles consultado: 
“eleyadísimas” tasas financieras 
privan en el mercado, tornan “muy pe- 
ligrosa” la situación de muchas fábri- 
cas pues con tasas de interés del 140 
por ciento o más, pagadero adelantado, 
ho existe posibilidad de obtener renta- 
bilidad en el sector, máxime si, como 
en el presente, el poder adquisitivo de 
los consumidores jocales está seria- 
mente deprimido, 

En cuanto a la capacidad oclosa de 
la industria textíl los empresarios ma= 
nifestaron que una cuantificación pro- 
medio la colocaría en el orden del 30 


por ciento, com tendencia 'a crecer en 
lo inmediato, pues hasta el momento 
solo se han eliminado horas extras, el 
trabajo de sábados y domingos, algún 
turno nocturno, adelantándose para 
enero las vacaciones del personal pre- 
yistas para febrero, 


4 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 


Continúa igual el panorama en la 


“industria automotriz, donde se reg 


ron suspensiones y adelanto de las va- 
caciones en numerosas empresas, Se pu- 
do establecer que en las playas de las 
fábricas están “amontonadas” más de 
20.000 unidades 0 kilómetro, -que por 
el momento se hace imposible vender 
La fábrica Safrar-Peugeot dujo en 
forma considerable su producción, pero 
hasta el momento mantíene en sus pues- 
tos al personal sin que se registraran 
suspensiones, 


+ ARTICULOS DEL HOGAR 


También los empresarios nuclead 

las Cámara Argentina de Industrias 
Eléctricas y de Fabricantes de Aparatos 
Eléctricos y Mecánicos para el Hogar, 
muestra su preocupación por la baja 
de la yenta. En un telegrama al minis- 
tro de Economía expresan que “la acu- 
mulación de stocks, provoca la suspen- 
sión de compras a los proveedores, la 
gradual reducción de horas de traba- 
jo con las inevitables repercusiones so- 
ciales”, Solícitan en consecuencia una 
rápida audiencia al doctor José Alfre- 
do Martínez de Hoz, para proponer las 
medidas que dariax solución "a la cri- 
tica situación”, 


SE AUMENTEN LECHE Y AZUCAR 


Dos importantes productos 
de consumo imprescindible 
-como son el azúcar y la leche 
estarían por aumentar nue- 
vamente conforme a versio- 
nes provenientes de los sec- 
tores productores que alien- 
tan dicha expectativa, so: 
nienido que con los precios 
actuales se encuentran en 
situación de quebranto, El 
azúcar, que el año paido 
batió un record de exporta- 
ción, se mantuvo en erecien- 
te alza pese a que la produc- 
ción es muy alta, por medio 
de los cupos mensuales que 
se libran al consumo y con 
los que se equilibran los pre- 
cios internos. 

Con respecto a la lecie, si 
bien por el momento su pre- 
cio está controlado, los pro- 
duetores volvieron a la carga 
por medio de CODEPROLE 
y están solicitando su libe- 
ración o, en su defecto, una 
indexación automática cod- 
forme a los Índices de depre- 


ciación de nuestro signo mo- 
netario con relación al dólar. 

Los industriales de lácteos 
han denunciado un convenio 
que regía el comercio del 
área y ahora mantienen con- 
versaciones con las autorida- 
des de Agricultura y Gana- 


-dería con la finalidad de so- 


Jucionar el problema de los 
costos y precios de venta de 
la Jeche. 

Sobre la situación de la 
industria azucarera, sobre t0- 
_do la de la provincia de Tucu- 
mán, hasta el propio gober- 
nador, general (R) Lino 
Montiel Forzano, ha dado a 
conocer su Opinión en una 
nota conocida ayer en dicha 
provincia en cuyos tramos 


“se procura en los más altos 
niveles la tonificación del 
precio interno del azúcar, 
procurando cubrir los que- 
brantos de exportación y 
posibilitar imárgenes norma- 
les de rentabilidad de las 


empresas que deben afron- 
tar elevados costos de ex- 
plotación”, 

Dicho funcionario había 
viajado a Buenos Aires con 
el fin de realizar diversas 
gestiones, -eñtre ellas, inte- 
resar a las autoridades na- 
cionales por el problema 
azucarero,_ 

En forma coincidente se 
habian conocido manifesta= 
ciones del ministro de Eco- 
nomía, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz referidas 4 
la situación de Tucumán. 
Dijo el jefe del equipo eco- 
nómico que dicha proyincia 
debe diversificar su produc= 
ción. 

Sea como fuere, las yers O 
nes circulantes sobre estos 
aumentos en tan importantes 
producios de la canasta fa- 
miliar ha preocupado, como 
es de imaginar, a los sect 
res menos beneficiados, don 
de existe un clima de in- 
quietud. 


FIESTAS: SE TIRARON CASI 
MIL MILLONES A LA CALLE 


E S 
los ventanales de 


cinistas porteños repiten 


tado a la limpieza y 
nidas. 


Se pudo saber, a través 


jadas a la 


papel picado, cifra considerada como muy 
da de esa ma- 


elevada para ser desperdic 


Dera. 


tradicional costumbre de 
los grandes edificios cén- 
tricos los papeles amontonados durante el 
año-en los archivos o cajones, que los ofi- 
todos. los 31 da 
diciembre al mediodía, provocó 
lestias a la Municipalidad y obligó a sumar 
horas extras de trabajo al personal afec- 
barrido de calles y ave- Suc: 


de una Informa- 
ción proporcionada por el Departamento de 
Prensa de la Comuna que, segun datos reco- 
gidos por el Director de Relaciones, vice- 
comodoro Fernando Spaventa, fueron arró- 
vía pública 220 toneladas de mos 


arrojar por 


ría. Esta 


serias mo- arraigada tr 


avideña: 


cionada por e 


aire y term 


El director comunal señaló que si esa en 

me cantidad de papel hub era sido donada 

a las entidades de bien público s 

hecho una obra de sana inspiración solida= 

actitud, si bien forma pa 

dición porteña, deberá ser ana- 
considerada por los responsables d 

s empresas, para que en lugar de p: 

edad sea veh'e 


se hubi era 


wocar 
ulo de amor en las jorna- 
de fin de año. 


sotros hicimos por nuestra parte un Che- 
queo en la plaza y pudimos constatar que se 
paga 4.009 pesos mán 
desuso. Si tomamos en cuenta la cifra 


el kilo de papel en 
men- 
vicecomodoro Spaventa leza- 


a M conclusión de que volaron por el 
aron en los vaciaderos de basu- 
ra 880.000.000 de pesos mun, Una cifra para 


tener en cuenía, 


crcclsf 


'Buenos Aires, Viernes 
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| LA PLATA: PROGRAMA COMPLETO PARA MAÑANA 
Pp IENSA OMARCITO Premio KING JET-TU MIMOSO (com. ap. doble; $100) —1000 Metros Alasl4 


ANOTADOS e/k. PADRE-MADRE CUIDALOR B MA PERFORMANCE 


o 3) é /57 Bar «Clarue .Boni * a 11 cpos. de Martona 52 7 
l mL = = 4 BARRA CLARA J.Gutiérrez 4/57 Barranga-Clarucha Boni 10% a 1 ep rl po 
EN E INICIA JON 0 A 3L 61 ; ONUR A M.Reynoso-4 54 Mefistófeles Optima «¡Bodas 7* a 9 1/2 cpos, de Cananea 57 E 
L ñ C ME D |o.Htamirez-s Argos-Morope A Cordasco | 10% a:10.cvos. de Tejila sa + 

- Ha DA AER ADORO 51 | RoDesvard=4 | 5/54 Electrodo-Doña Totana J.Antognozzi | 4% a 4.1/4 cpos, de Ambaruca 55 


1 BUENA LOCA an Bonpa-La Refalos A.Maver a 8:3/4 cpos, de Ambaruca 55 
YA 5/54 Vermont-Aliada A Sendra a 611/4 cos. de Ambaruca 55 
'edrozo-3 5/54 Gluck-Magia EMercado 4 51/2 epos, de Embocada 57 


4 a 6 cpos. de Embocada 37. 2 
12 a ys. epos, de Caléndula 55, 


Dos tumos para el clásico “Iniciación” platense que A 
pone en marcha los productos de la última generación sobre "DA ¿Le 0 LL, 
la distancia común de 800 metros y donde las chances se 
barajan lózicamente de acuerdo al reloj y antecedentes de A 
cada-uno en particular. OL VA VA 6A 

Como todos los años existe gran ansiedad por conocer | »1, DA 0A 04 
el valor de los nuevos a través de-Sus primeras armas sobre OL 6L 0L 5L 
el terreno para poder formarse una apreciación de futuro, Candidata 


% PIENSA OMARCITO EN EL PRIMER TURNO 
De acuerdo al desdoblamiento serían 10 los potrillos 
qce prometen interenir en el “primer turno” circunscrip- 
to a la sexta carrera. En la que Piensa Omarcito nos se- | UL 0. 0L 6l 
duce por trabajo y estado. Se trata de un vástago de Pien- 0 EL 0 
sa Mal, aquel veloz extraordinario que. fue ganador de va- e E 5 
rias, qué se conduce en privado como un potrillo de futuro. | 5 54 yA 34 
El pupilo de Omar Alí, sale como saeta de las gateras 
y posee esa velocidad paterna que traducimos. OL 0L 4L OL. 


a 
4/57 Baby age-Tully Ann 


2* al hoc. de Chulucka 53 
1 a 133/4 epos. de M. Bluff 57, 
22 a 21/2 pos, de Ambaruca 53 Je 
11% a 11.3/4 epos, de Embocadá $9 


Sport; Omura (5). 


Indian Chief-Pallas Athena 
Mount Melody-Snow Baby 


NG CLOUD (7 
AL MELODY (13) 


JPachecot Cimarrón-Snow Fly 


E Hosales2 


4/57 Leoncito-La Trottolina a 12 1/2 cpos, de N. Letter.57 
12% a 17 1/4 cpos, de La Popular $5 
6* a 9 cpos, de Kabunda 51 


B* a 15 cpos. de A. Rose 57 


1 1 LEOLATROTA (7) 


2 2 POMBIS m 
3 3DuIcA (5) 
A 4 PENINA, 3) 


E.Kos: 


4/57 Chelito-Durda 


4/57 Cipol-Aletada 


K Fernández S.Maciel 


R.Martinez 


B.Cabello 


1,Polmieri 


orda-3 4/57 FragorosoVelonera 


Tendrá sus contras, claro está, porque Altero, un neu- | 4, 6L 1L 0L 5 5MARYPAL (6) | J.Mansilla-3 4/57 Fomento-Temi KR Pereyra 4% a 6 epos, de Ascia 54 3 
_rólogo de E, B. Banno, no le va a la zaga en precocidad. 5L 0 0L 4L G LUZCHINA_ (41 | V.AguirreA 5/55 Molin-Aluchinata + M.Grasa 5* a 73/4 cpos, de M. Suny 57 1 
Aunque el verdadero enemigo de nuetsro candidato lo ye- 7, MANE E A Martí 4/57Ganelón-Celt Cier 12 por 3/4 cpo; a Pinside 55 ¿ 

mos en Venturer, un lujoso Vervain, que parece derrochar A A Eo | ecucres 5/33 Barandazo Acusiada — -- [E-Donadio 78 cpos. de N. Leliers? 

ca y al que su cul lor 10 puesto como pi ¿ É > E “8 

para ganar de salida, Candidata: DUICA (3) Enemiga: Bosquimana (7) Sport: Mary Pal (5) 
: Z 

IA DIEGORERCER SEGUNDO CARRERA PremioLOS FUERTES (com. 1* dob. super: $ 2000) —1100 Metros Alas15.25 


Y como la cosal parece estar con los que “piensan” y de 
la misma línea paterna en el “segundo turno” —octava ca- | 0 0 0L on 
rrera—, nos inclinamos por Piensa Diego, el otro pensionis- TS e 
ta de Omar Alí, listo gara el doblete clásico, que como su 
compañero de techo, lás grasta a lo grande, Para atajarlo SL 4L AL 5L 
estará firme Zapateo Real, puesto con los 10 puntos por | y __ 
don Eusonio Boni, y Serenante, que derrocha pedigrée. Y | o... = — 
que si fuera justamente por sangre real, les está ganando 
en ese rubro, 4L 0L- 0£ OL 


En definitiva: La Plata rompe el fuego mañana¡con los DA VA 0A — 
potrillos en dos clásicos por falta de uno y al cual de ambos | 0L 0L 0L 0L 
Ímás interesante y de difícil elección, sujetos ambos a las Sor=- 
presas a que nos tienen acostumbrados. los potrillos, 


-EL CLOBO DE LA SUERTE 


Por NUMERAL 


M.Forchetti4 | 3/55 Owl-Sculponia RIbarra 13* a 91/2 cpos. de L. Grin 6 
M.Barroso 3/56 Nushka-Miliunt C.Facciola Debuta 


— 
JMansilla-3 3/56 Solazo-Once More S.Bello 5" a 31/2 cpos. de Shoshone 54 


J.Michelli4 3/56 Allas-Debrise A Bani 7* a 103/4 cpos, de Julián 56 
J Juárez 3/56 Fine Trip-Madre Altiva A.Polo Debuta 


D.Cabral 3/56 Bolo-Chicuelona O.Iriarte 4* a 51/2 cpos. de Plasero 52 


"|-A.Real 3/56 Papote-Cheirona Strigli 7* a 16 cpos. de Viracocha 56 
ANarro 3/55 Blossom Time-Gigantesca — | €.Coronel 10* a 10 3/4 cpos, de Follower 56 


9 PAPEBRAVO LGorrais 3/56 Pappe IL-Agua Brava H Martinez 2* al pzo, de Shoshone 56 


Candidato: PAPE BRAVO (9) Enemigo: Chamuco (6) Sport: Much Sun (3) 
A A 
4* CARRERA Premio CON NEDDY-PONTEZUELO (fin. 1* dob. super) —2300 Metros  Alas16.10 


1 PEPE PASTRAMI 


1 


1 PRETTY OWL 
'OKE 


2 


6 CHAMUCO 


7 KOMBOLOY 
MARREAO 


(1 | c.kamireza | 3/57 Snow Caravan-Hamburga — | LLora 1* por 8 cpos, a G. Kid 55 


HOY: SALTA . 1L/2L 5L 1 2 2 SENTENCIADO 100) 4/57 Sheet Anchor-Pacucha HL Martínez 1* por 1 cpo. a Juniper 56 fi 
z — 10 PREMIOS -- A LAS 22 HORAS 5L 4A 2L 1L 3 3 MALTEADO (0) 3/57 Motín-Pamploma M.Grasa 5* a 91/4 cpos. de Solitario Se 56 
MAÑANA: QUINIELA NAC, - 20 PREMIOS - A LAS 14 DÁ IL 3L 0 | A 4 ATELIER 4/57 Get Crackin'IL-Allantide PPescio, —, | 10% a 111/4 cpos, de Rayo 57. 
: 5h, 0A 2L 5L 5 TINEO J.Macie 4/54 Adriatic-Villaba K Ibarra 5% a 11 epos. de P. Pastrami 
Atrasados a la grande Demorados a los premios OL 0L 0L 0L 5 6 BALDOCK wo AE 5/52 Borobi-Fallera DI anallolín 3% a 10 cpos. de Viajante ES $ 
Centena -Decena - Unidad 3M-5M 0M 1M 7 WESTDAY C.Cáceres 4/54 West A Sendra 142 a ys. € so 
IM 5M 0) STD: Cd E s A Sendra 's. epos. de Indulgente 56. 
o 2 6 89 Y 30 OL (A OL 6L 6 8 ESCOCES (0) Cantero 4/54 Kid MLópez 11" úl ys, cpos, de Dania “s pe y N 
16 s. : ; Pan . tas YA 
Es RS os y da les: Candidato: PEPE PASTRAMI (1) Enemigo: Sentenciado (2) Sport: Atelier (4) — 
A * . E 
Últimas 14 grandes res cifras “trasadas a a A a a : zo 
361 509 FAVORITOS: a los premios 5” CARRERA Premio GARAMANCHEL (com. 2* dob. super: $ 2000) — 1000 Metros Alas 16 39 s 
514 y 97 A la grande al 1 FUERTE LISTA ap | 0.aguirre 4/57 Los Fuertes-Cali: E-Barri . 
108 67 E cdi 0A ob 0A-0A | Í 2TULLE A ct eds EDS 12% a 81/4 cpos. de M. Zulú 57 +1 
E + 26 - 17 OL 5L 3L 2L 3 LEONERIA J.Borda-3 5/51 Leoncito-Bullería TL Martínez 1* a 11 cpos, de Sintonía 56 | 
Decena % > 
. 5L 2L 6L 0L 4' LUCKY FILLY (4) | A-Martinez 4/57 Moonkiss-Lucky Siste COj 5% a 5 cpós. de Ambaruca 55 
282 sos | Alos premios 2 DEDO o | 2 SEILAILA db | M.canedo ere Vida y | 13 3 14.2 cpos. de Ambaruda 53! 
119 118 24 . 89 Unidad 3A 3L JA 5 , > C.KamirezA Ovid-Sallyport L Vega 3* a 3 cpos, de Cananea 57 * Bo 
145 958 4 OL 0A 0A 4A 7 GARANTIA F.Pedrozo3 4/57 AinitéSnappy 3 V Parisi u* a 103/4 cpos. de Ambafuca $5 
OL OL 0L 04 8 DARLING CAT V.Aguirre-1 4/57 Nice Cat-Too Sweet J. Ochoa 15* 17 1/2 epos. de Ambaruca 5$+ 


9 BOLONA 


4 10 TIAMESA (mm 
11 ROSA LAURA 


5 12 ATANADA (5) 
13 TONIE 


J.Mansilla-3 5/54 Norkay-Eridani H.Vazón 
S.Scabone 
B Cabello 


/2 cpo, de Persuadida ss. 


12% a ys. epos: de Belloca 57 
Debuta z 


3* a 4 cpos, de Ambaruca 55 
8* a 181/2 cpos. de Paltere:54 


Ambos demorados a la | El dato de CRONICA 
7 40 1 43 52 


iúíZ> HA _—___ A 
MAÑANA: MENDOZA - 20 PREMIOS - A LAS 15 HS. 


T.Gorrais 
Y Insawrralde-4 


Y. Villalba2 
R,Torancio-3 


4/57 Ufano-Huracanada Azul 
4/57 Bedazzle-Sarfileña 


4/57 Presidium-Panina 


M.Quiroga 
5/5 Tija-Ancient Moon 


C,Santa 


Atrasados a la grande De: i OA 3A GA 2h; 14, LA JUNADA. ISuár 4/57 Junker-Lambad APol 9% ar ys: cpos, de Belloca 57. 
DEnlóna Derenae Unidad molts alos, premios va va oo] is navanra | Stereos al 12% a 14 epos, de Bequetela 55 1 
7 3_ 4 01 30 75 Enemiga: Bolona (9) Sport: Atanada (1. 

20 s. 21 s. 38 5. 24 s, "20 s. 17 a. 


Últimas 14 grandes FAVORITOS Tres cifras atrasadas 


17.866 29.383 nl a los premios JMaciel 2/55 Piensa Mal-Mirafleur OA Debuta AA 
47.161 11.995 la grande Centena == -|2 2EvocADoO (1 | 0.Aguiere 2/55 Fischer-Everilda D.Lanzilotta Debuta 5 
40.045 2.869 34 - 54 8 A 3 POTOLIN (6) | A,Coloccio 2/55 Vin Vin-Mitzi ¿3 P.Varela Debuta 1 
35.870 12873 p Decena A, M Cañedo Neurólogo-Que Discordia — | E.Banno Debuta 
50.811 — 24.587 A los premios 4 ==) q. vento ES Vervain- New Year" E Boni hs 
34.397 —- 33.927 40 - 01 Unidad —=.-- 5 PAOLI (4)-| S:Mamolí A at Debuta ] 
16.053 — 21.106 4 o ZZZZ| 5 7Framanomco 2/5 Semido.Tu Bata y Debuta pe 
Ambos demorados a la grande El dato de CRONICA A E e - 2/55 Bonirock-Pintaluz ASS Debuta : 
s4 51 80 91 47 - 6 10 FULLOF VICTORY — (5) AN 2 De a ar po a 7 


> _ —_ ———+—+000 


MAÑANA: TUCUMAN - 10 PREMIOS - A LAS 16 HS. 


Candidato: PIENSA OMARCITO (1) Enemigo: Venturer (5) Sport: Altero (4) 


EA Demorados a los premios. || CARRERA Premio BLOQUEADO-TARIPE (com. 3" dob. super; $2000) — 1400 Metros Alas 18,25 
Centena  Déecena Unidad 5L óL 0L 0L 156 Tri sta 121/2 di 
2 S ES] 3/56 Tricheur-Espumosa a 5* a 121/2 cpos, de M, Talante 56 
9 8 1 o1 73 51 Ea PATACONA Ara 3/56 Blossom Time-AfÓnica arre A 
2 s. 25 8. sl 9535 49 5 46 s o : a 3/56 Mel Dust-Moroti 1L Jojeda 6% a 1 1/2 pos, de Ibel 5s 1 
5 5 e OL-0L OL 6L -4 WINTER LADY Ni 56 Ex Ninel Sicoletti 12% a vs. cpos, de Loganberry $6 
Ultimas 14 2rande os | Mes cifras atrasadas || ox 04 0% 04 5 PENARRUBIA. Hno e a [3/88 Samos Me Dotioncla O 
40.302 4.039 a los 'premios Ln -— 6 ARDESIA 7) | J.Guliérrez 3/56 Ancient Lights-Rajacincha aprec, de S, Payura 56 , 
15.527 35.166 A la grande Mm — — 7 DELIFEA M.Mercan- /56 Delhi: J.Caimi 10* a vs. cpos, de La Callas 56 
1742 18.132 UN a ÓN S(OLLANTAYC. a a a olancas : 6% a 19 cpos. de M. Talante 56 
16562 42712 eS SSA ALNAVIDAD VERDE — (12) | O.Addati4 | 3/56 Segador-Lila h 9* 3/7 9% cpos, de En Amores 571/23. 
A Z > Decena OL 6L 0L oL 10 FULLDELA: 5 ñ a Tbel y 
F A ¡DELAY JA , 3/56 Full Gallop-F. - 7* a 13 cpos. de Ibel 58 
3.066 ' 21.872 A los premios 5 ÉL ol oL o | A 1 FrUNCIDA, Ad 3/es Blossom Timo Lisa, e E Pondovila.— | 6% a 9 1/2 cpos, de A. Corazón 66 
48.279 — 21.755 54 - 01 Unidad OL 6L or z 
LOL 12 ORILLA 5 3/56 Porralito-Fosforl F.D'Elía 7» a vs, cpos. de M, Talante 54 
27.450. 18:63. | 4 al o al | Ó di ANarRiNcESA E) | Uicineres | 0/00 Fabuloso priacasa Ana — |LSan Mulán | 2% 2 11/Zc00. de Allplay 33 
Ambos demorados a la grande OL 0L 0L — 14 TRABUCADA (10) | r.Torancio3 — | 3/55 Gobernado-Chit-Chat E. Abalos 1% a 15 cpos, de Las In 56 
73 26 54 El pr de an 6L=— —= | $ 15 PROCELARIA 1 | LGorrais 3/55 Malambo-Postula ti Martinez | %* a 11 cpos. de Disparidad 58 + 


Candidata: ANA PRINCESA (13) 


Enemiga: Procelaria (15) Sport: Sapanka (3) 


JE 


Muchos y buenos trabajos se controlaron 
esta mañana en los campos del norte. Tanto 
en la arena comq en la 42 pista, encontrán- 
dase «mbas en-muy buen estado. En la pri- 
mera de esas canchas Linaje hizo la mej 
marca ton 141” para la milla y en la 4% 
de arena Vampo 1345, Este es el detalle 
(Pista de arena normal) 
LINAJE, V. Sabin, 1600 en 141”, de los 
2600 a los 1000, últimos 1000 a la par de 
Chablis Closs, M. Escagiles, en 1'3"35, con 
1225 de final (buena corrida para el pre- 
mio Manfred, del sábado 14 en el Argen- 


Crónica 


Marcó 1'41”, 


O. Dominguez, O metros a palo errao, úl- 
timos 2000 en 29”; STOPENÑA; C.-Aragona, 
1000 en 11" "25; IMPERTERRITO, R. C. Fe- 
rreira, a la par de Hondureño, H. Barrera, 
1000 en 12"25, de los 20 a los 1000: PROS- 
PERO C. Ramirez, 1000 en :'3"25, de los 
2000 a los 1000; THEA'S SUN, O. Zapata 
1000 en 13"3l5i TORBELLINO, C. Gian- 
marass, 1000 en 14”, de los 2000 a los 1000; 

JET ORO, y. Valdivieso, 2500 en 246” de los 


URO LINAJE EN LA CORRIDA 


Arena del Norte 


PASTRANA, C. Vega 700 en 41”3/5 del 
to; CARAMBA, M. Escagúes, 800 en 1973 5; 
BOTE PRONTO. H. Costantino, 1200 en Y 
15"4'5, de los 2200 a los 1000; ROYAL HIGH- 
NESS, L Ibarra, 600 en 35” del opuesto; OS- 
BORN, R. Desvard a la par de Prinky, J. Fa- 
jardo, 1000 en 13”2/5 de los 2000 a los 1000; 
FRANCIS FLASH, H. Colman a la par de 
Justiprecio, F. Gaitán 1000 en 12”. 
(4% PISTA DE ARENA NORMAL) 


Página 1 1 


J, Mantilla, a la par de Sir Gregory, L. Zá- 
rate, 800 en 48"4/5; REF, H. Correa, 1000 

de los 2600 a los 1000; MI TERE, 
R. Bonocuore, 1000 en 15” de los 2000 a 


1000; FUGITIVO, R. Segato, 1000 en 
CEFERINO, 


2 de los 2000 a los 1000,; 
M. ED $00 en 37725; 


Bg . S 
guinetti 600 en 38”' cómoda. 
a G. Sena, 600 en 


CICLAPUCHA, C. Ber- 


tino); FARNERS, J. Repiso, a la par de | 2500 a los 1000. VAMPO, R. Bonocuore, 
Artillsro, L. Angulo, 1000 en 11”, de los 2000 ASTEC, C. Costantino 100 en 42” del opues- | con 1235 final; 
a los 1000 (mejor-el primero); PULYGNY, | to; HAMUN, R. Bonocore 2200 en 231”; 1000 en 1 


COMBE DE BUENO EN LA RECTA: 59“4/5 


Otro valioso ensayo cumplió esta mañana el veloz Combe, 
en la recta del Argentino. Dirigido por Rubén Laitán des- 
conto el kilómetro en tren de carrera, marcando 59 
12" de final. Hubo otros aprontes cuyo detalles damos a 
continuación: 


Manue] Anasagasti, del sábado 14 del corriente en el Ar- 
gentino); FIGALLO, A. de Arriba, 1200 en 11435, con. eos 
35 de final; MANNY LOVE, R, Caroprese, 1600 en 14225 
últimos 1000 a la par de Rio Grande, L Vite, en 13" "45; 
BABARINAO, O. Cosenza, a la par de MAP CARRIER, R. 
on 1000 de recta en 145 (el primero dio tres cuerpos, y 
a uno y medio); ACUARIUS, H. Galeppi, a 
de Vinciter, J. Bacrumi, 2300 en 230"25, de los 25 


(Pista grande normal) 
COMBE, R. Laitan, 100 de recta en 5945 con 1 
Íinal imuy buena corrida para disputar el premio 


A las 19.10 


Pr. Cl. INICIACION (2* turno) (fin. 3* dob. super) — 800 Metros 


8 CARRERA 


1 1 PIENSADIEGO (8) | Sagiero Piensa Mal-Anaide Debuta 
2 No pare REA pes 
3 4ZAPATEOREAL J Gutierrez lo Real-Zapoteca E.Boni Debuta 
5 OFUSCADO V Villalba ¡cer-Histery D.Herrera Debuta 
A E ELIMAGINERO 49) | J Mansilla Abascragh-Mark Plate D.Lanzillotta Debutx 
ÉEcTO'S Ferre: Debuta 
O a [ E 
== -- b 10 SERENANTE 5) hi Triviño Debuta 
Candidato: PIENSA DIEGO (1) Enemigo: Zapateo Real (4) Sport: Serenante (10) 
9" CARRERA Premio FULL GENTEEL (com. 4* dob. super: $2000) — 1500 Metros A las 20 
L—— IUNTONTITA € García O.Puente — ps a 1% cpos de 
ER En XL ERA rt 1/56 o aia mí 155% Milán $* a 11 epos, de La Galenta % 
3L iL 2L 2 4 ESTAMPA REAL )Aaciel 3/56 Escudo Real-Silgada E.Boni J* a 5 epos. de Mi Alicia 58 
4L sh aL eL [| 3 scLOuDS 1) | ¡Prieto 3/55 Yonder-Maria Ignacia H.Martínez 4 a 7 epos_de M. Alicia 56 
LL IL — E Cáceres 3/56 Snow Crest-Adoria S Bello 7 23 cpos, de M. Ah 
S ER JE E 5 SO CE da) 3 3 a Croen A > A E e de Julielta 56 
AS El Pp O AS 


Sport: Magician (8) 
A las 20.50 


Candidato: INDIAN COURT (1) Enemigo: Snow Oligarch (2) 


130" CARRERA Premio RETOBAO (especial) (fin. 4* dob. super) — 1600 Metros 
1L IL 04 2L : 1 INDIAN CQURT $) | ILbibré 5 1/2 Reters-Bibona H.Pavón 1“ por 13,2 «po. a Spaviero Y 
LLL Gaia Snow Cat Princess Ann |S Bello 4% 2 8 0pos de E Cort 
1 dé 4L Lirivas 55 Nice Guy-Neatiy EBoni 19 por 3/4 cepo. a M. Ryan 57 1/2 
SL 2L 1L ea 3 Maciel 5/53:1/2 Vervain-Aliencr J.Corle 5* a 5172 cpos. de L court 54 
3h JL IL A 5 a O-Baraltucci 52 1/2 Pappe TiMaga Hñaralueci 3: por 5 epos. a P Ut 5 
LLL 04 | 6 ssoNHEUR EVeza 4/52 Cusdro-Bonila Pa 4 
Candidata: AVIVADA CREST (6) Enemiga: Estampa Real (4) Sport: Clouds (5) 
11* CARRERA - Premio CON VIT (com.5* dob. extra: $2000) —1400 Metros Alas 21.40 


1 FIJOTA 35 Snow Glass-La Fontaine. E Boni 


— J Gutiérrez 7 

L-—— 2 INCISIVA JAguirreS now Glass-Ruta Buena R_Ghigliollf 

3A 04 02 3 LA POLITICA no correra lid J Garrido 

ELL L 4 NEGRA TIERNA N-Dragisich2 F.Di Marzo añ 

SA ¿L 04 |-Z 5 FRANCISBED an | E Bertoldi RRecart a 

5L 0L * LUNA TROPICAL UN J.Payón á 

sh 0 sh 7 FUSIMA N Palavecino infque-Clayette y > 

AL —| 3 SLUNAROJA 3 | ycamerciíi jo- Indian Rouge 5 
pa 3 MUSETTA: ' LGorrais laJlambo-lliña 
0d do | y 10 RULINKA 89 | 1.comat na-Rolita 
1 5h — 1 ANDARIPOLA 16) | € Caceres bee-Prelend 
O dl, 12 MARIDA 5 AJuarez 
SA sa 04 0 | 5 13 TaJU m |o.xmo 
OL 1L ¿Lal 14 MOSTRADA 3 |) Maciel E Amada 
OL 0L aL — 15 PAYASITA 12) ICanterat -Ylai 
LL 6 16 ABAEZA (0) | mcañedo Abeara 21 AS ee la (11) 
Candidata: ABAEZA (16) Enemiga: Musetfa (9) Sport: Andaripela ( 
12* CARRERA Premio KAMIN (fin. 5* dob. extra) — 1100 Metros A las 22.30 
Ca 1 i j 
oL OL E 
AL 2L- 04 0L 
La 

DMA SA — — 

E Ls a 'ORRION > 
LD aseo r E Hi Martinez 5 
La 7 k ¿ ¿Maciel D.Herrera z 
ade aL E d rá DALLARDO Y Villalba 2 LSalt ES 
EN Da oL J Mansilla 3 
A JMarún 
LOL ; 0.1ddait EBodi a 
ICAA 15 SOL-MEJICANO M.Prieto Carias 


Sport: Chentecler (9) 


didato: FUEMUL (3) Enemigo: Sol Mejicano (15) 


1000 en 13" 
MAP NERO, J. Núñez, 
de los 1210 a los 20; EVOHE, 


li, 1400 en 132 
en TRINETERE, V. Sangwnett, 
800 en 5225 del opuesto. 


5; ALICANTE, H Libre, 


200, últimos 1000 a la par de Figurado, J. Oural, en 1 
CERROS'S ap O. Cosenza, 2500 en 24”; 


ES 
Arnes 

. MEZZO= 
ver, M. Mercau, 1600 en Las tdo 
22 Por cuatro cuerpos); SILVER, M. Sa- 
pap, O. Jilarone, y de Chercan, C. 
n- 11"25 (mejor Silver); DONNA 
STRANA, J. Oural, a la par de Olvidame, *H. Galeppi, 2200 
en yla 3 500 a los 300 (Donna Strana 
EOTELTFTO, A. Luna, 1600 en 1'£ 
1000 de codo en 13"; PEPE PASTRANI, 
C. Ramirez, 1000 de codo en 13"25; AGITADOR, A. de 
Arriba. a la Dar de West Rance, J_ Espinosa, 800 de codo 
en 1835; AYORAS A. Pauleau, a la par de Tabulla, A. de 
Arriba, 800 en 49”: ARLES, J. Valdivieso, 700 de codo en 
3145; BAGARRE, M. Punes, 600 de recta en 35"35; PUER= 
TO DE PALOS, R. Ausii, 500 de recía en 2925; CERROS 
SUN, O. Harione, 600 de recta en 35"15, 


UN ACCIDENTE SIN. MAYORES 
CONSECUENCIAS EN EL NORTE 


vidad era más intensa esta mañana 

renamiento de San Isidro, se rezistró 
un ace ente que aforiunadamente no tuvo mayores con- 
secuencias. Se produjo el mismo mientras era sometido 
Paso Bravo a su corrida preparatoria sobre 2500 metros. 
Piloteado por Victor Sabín, al llegar a los 1000-se sintió 
de la mano izquierda, motivo por el cual su piloto lo so-+ 
Íreno, montando sin problemas en ese jugar. En cuanto 
al hijo de Pardallo, que tlene a su cuidado Luis A.-Ferro, 
quedo con la mano izquierda muy inflamada, por lo que 
denio ser puesto bajo atención veterinaria, 


+ FUE SACRIFICADO VINCITER 


En elreunstancia en que era sometido a una par- 
tida a las órdenes del vareador J, Bacrumi en el Hi 
podromo Argentino y a la altura de los 1.000 metros, 
se-quebro de la mano derecha Vinciter, quien oportu- 
namente fue enado por su jinete. Instantes despuée 
del accidente y comprobada la gravedad de la jesion 
sufrida por el hijo de Pigmento, que se encontraba al 
cuidado del compositor P. Garcia. se resolvió sacrificario. 
Vinciter que no actuara desde setiembre de 1976 habia 
corrido si Carreras, la mayoria en nuestro medio, sin 
haber loeredo abendonar la categoría de perdedor. 


CHOELAZO LO ANTICIPO 
TODO EN LA PARTIDA: 30” 


Se registraron vazias par- 
tidas de mérito esta maña- 
na, en La Plata. Y jue Choe- 
lazo el que hizo la de tiempo 
más breve, al descontar 500 
metros én 30”, con buen it 
hal, Este es el detalle; 

+ ENSAYOS DELA PLATA 
(Pista grande húmeda) 


31315; CLARIEL J. Maciel, 
"; MISS. ALICIA, 
C. Agúero, 800 en 52”: ON-= 


DIA, F. Pedrozo, 800 en 51” 
:35; NAYARUBIE, J. Juárez, 
800 en 51”, 


IBEL. J. Cope 


CHER, 1 Gorráis, E 


SALVAJON, C. Cáceres. 800 
en 52”; TROPICAL DUKE, 
J. Mansilla, 500 en 3023: 
EL RITO, J. Alvis, 500 en 
20"35: SNOW JUNIOR. J. 
Borda, 600 en 38”; SIMONE, 
J. Gutiérrez, 600 en 38”. 


Tres Dias Para la 
Atención al Público 


Informó la Direc 
neral de Hipódromos que con 
motivo del traslado de la te- 
sorería al Hipódromo Ars: 
tino, durante la próxima se- 
mana se atenderá al público 
solo los días 11, 12 y 13 den- 
tro del horario habitual 


CHOELAZO, R. Desvard, 
500 en 30"; ES RANCHERA, 
O. Ag , TOD en 4825; 
TALIBERADA. A. D'. Er 
700 en M 
o 


Fernándes, 800 en 5425; 
COCKATOO. H. Prieto, 800 


QUITA, F. Pedrozo, 500 en 


QUINIELA 


Sorteo de anoche) 
1 958 ne 152 
rd 515 10 042 
39... 908 130 370 
49 675 142 182 
se 592 159 21m 
69 . 416 16% 036 
79... 3 179 440 
89... 490 189 ... 673 
sd 051 1990 79 
109 942 209 735 


MAXIMA: A les 12 horas: 


30% 


19”, a las 8 horas. 


MINIMA: 
Humedad: 35 %. Presión: 
755,2, Vientos: Del Sudeste 2 
19 kilómetros. Cielo despeja= 
do. Visibilidad: 12 kilómetros, 
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CHILE: CENSURA 


Pinochet Rechaza a una Comisión - de la 


WÁSHINGTON, 6 (UPI). — Estados 
Unidos acusó al gobierne chileno ha- 
ber restringido el debate previo en-el 
plebiscito que dio ayer un abrumador 
woto de confianza al régimen milita: 
del presidente Augústo Pinochet. 

“Creemos, como una cuestión de prin- 
cipios, que cualquier elección debe 
ofrecer a todas las partes garantias 
suficientes para presentar su Caso -y 
dar a los votantes una oportunidad 
plena y limpia de expresar sus Opi- 
niones”, declaró el vocero del Depar- 
tamento de Estado, Thomas Reston. 

“sta situación no se dio en Chile, 
donde las actividades políticas norma- 
les están prohibidas y donde la li- 
bertad de prensa y la libertad de reu- 
vión -son agudamente restringidas”, 
añadió. o 

Pinochet ganó ayer por una mayoría 
del 75 pór ciento en un plebiscito convo. 
cado” en procura de respaldo popular 
a su gobierno y rechazó una reso- 
lución de las Naciones Unidas que 
condenaba a Chile por supuestas viola- 
ciones a los derechos humanos, 

Reston dijo que “la pregunta fue 
hecha injustamente, como una elec- 
ción entre la “dignidad de Chile” y 
una “agresión internacional”. % 
El vocero, sin embargo, dijo que e: 
gobierno de los Estados Unidos “espe- 
ra que esta votación señalará el co- 
mienzo de un proceso que permitirá 
a los chilenos expresar sus preferen- 


tuación de los derechos humanos” 

El texto completo de la declaración 
de Resto expresas; “Aunque no desca- 
mos prescribir el sistema -político in- 
terno de otro país, creemos como una 
cuestión de principios que cualquier 
elección debe ofrecer a todas las par- 
tes garantías suficientes para presen- 
tar su Caso y dar a los votantes una 
oportunidad completa y limpia de €x- 
presar sus opiniones, Esta situación no 
se dio en el plebiscito en Chile donde 
las actividades políticas normales están 
prohibidas y donde la libertad de pren- 
sa y. la libertad de reunión son aguda- 
mente restringidas, y donde la pregunta 
fue hecha injustamente, como una 
elección entre la “dignidad de Chile” 
y '“»gresión internacional”, 

Sin embareo, dada la larga historia 
democrátice- de Chile, esperamos que 
los acontecimientos de la semana pa- 
sada marquen el comienzo de un pro- 
ceso que permita a los chilenos ex- 
presar sus preferencias democráticas en 
el futuro, y que continuará habiendo 


_ mejoras en la situación de los derechos 


humanos allí”, 


% RECHAZO 

SANTIAGO (Chile), 6 (UPD. — El 
gobierno de Chile suspendió sus con- 
tactos con un grupo de trabajo de 
las Naciones Unidas que proyectaba 
viajar al país a investizar las denun- 
cias de supuestas violaciones de de- 
Techos humanos. 


tro de Relaciones Exteriores, Patricio 
Carvajal, después de conocidos los re- 
sultados de la consulta nacional reali- 
zada el miércoles y en la cual el 75 
por ciento de los ciudadanos que con- 
currieron a expresar su opinión, die- 
ron respaldo al gobierno del presi- 
dente: Augusto Pinochel frente al 
acuerdo de la asamblea general de 
las Naciones Unidas en que lo con- 
denó por la situación de los derechos 
humanos en el paí 

Carvajal expresó que la votación ha- 
bía “demostrado al mundo el gran 
apoyo que- tiene el gobierno de parte. 
del pueblo”. Agregó que otros gobiernos 
debian reconsiderar ahora sus puntos 
de vista sobre la verdad de la situa- 
ción en Chile, 

El ministro informó que se habían 
suspendido los contactos con el grupo 
de trabajo porque no había acuerdo 
sobre las reglas de procedimiento que 
debían seguirse en la investigación. 

“No podemos permitir que se nos 
exija que los recibamos, sin que pre- 
viamente se establezca los procedi- 
mientos de trabajo”, dijo Carvajal. 
“Pueden calumniarnos del modo .que 
quieran y nosotros quedaremos inde- 
fensos. Esto no se puede tolerar” 
agreg: 

Manifesto que si se establecen reglas 
claras de procedimiento para la in- 
vestigación. se podrá considerar en el 
futuro la posibilidad de que se auto- 
rice a un grupo para que visite Chile 


cias democráticas en +1 futuro y que 
continuará habiendo mejoras en la si- 


A JIMMY CARTER SE 
LE MEZCLO LA ONDA 


PARIS, 6 (UPI y ANSA). — Las luces del Casino de 
París se amortiguaron, las bailarinas descoladas salieron 
simulando taparse con sus plumones y la rubia cantante 
Lina Renaud comenzó a cantar su tema. 

Pero en vez de su dulce voz salió del micrófono una 
voz masculina y nasal: “Probando: Uno, dos, tres, cuatro, 
aquí la caravana. de Carter. 

Por cierta rareza de la electrónica moderna la longitud 
de onda de los intercomunicadores usados por los agentes 
del servicio secreto estadounidense se acoplaron con la fre- 
cuencia de los muevos micrófonos sin cable del escenario 
del club Casino de París. Los periodistas que acudieron pres- 
tos al Casino escucharon las grabaciones masnetofónicas 
de las voces que se entremezclaron con el programa que 
comenzó el lunes, causando el estupor del auditorio y la 
ruína virtual del final, el can-can. 

Miss Renaud luego aceptó una invitación a la recep- 
ción que se celebraba para Carter en el Palacio de Versa- 
Mes, La artista dijo que iría a protestar con buen humor 
del incidente, En Washington, un vocero del servicio se- 
ereto dijo que no sabía nada del incidente. 

Esta coincidencia fue evocada en la cena de anoche, a 
la que asistió la “vedetl: Carter, en vez de Micomodarse 
por haber sido “espiado” presentó excusas personales A 
Line Renaud, por baber perturbado las líneas del conocido 
teatro parisiense 
2 FN BELGICA 


BRUSELAS. 6 (UPI). — El presidente de Estados Uni- 
dos, Jimmy Carter, visiblemente cansado llegó hoy en la 
wtima etapa de su gira mundial para mantener conversa 
ciones bien francas con sus aliados europeos soble la stiua- 
ción det dólar. 

Carter fue recibido por el rey Balduino quien elogió al 
mandatario por su rampaña en favor de los derechos hu- 
manos. “usted ha promovido la comprens'ón nacional de su 
importancia”, le dijo, Carter replicó que estaba en Bélgica 
'para reafirmar, en liempos de rápidos cambios, nuestra fe 
inmutable en vuestro país y en'su pueblo”, 


El anuncio fue hecho por el minis- j y reciba la cooperación del gobierno. 


PARIS: ESTALLO UNA BOMBA — 
EN LA SEDE DEL SOCIALISMO 


PARIS, 6 (AP), — En horas de la ma- 
drugada de hoy estalló uma bomba en la 
sede central del Partido Socialista francés 
en esta capital, dañando la puerta princi- 
y destruyendo ventanas del edificio. 
ninguna agrupación 
extremista se atribuyó de inmediato la res-— 


UN FUNERAL DE 
JAZZ PARA El 
VIEJO FARAON 


NUEVA ORLEANS, 6 
(UPI). — Con un atraso 
de poco más de tres mil 
años, el joven rey Tut- pal 
Ank-Amon de Egipto, No hubo heridos y 
tendrá un tradicional fu- 
neral con jazz. 

Las autoridades dieron 
a conocer hoy los planes 
para el funeral que mar- 
cará el fin de la exhibi- 
ción del contenido de la 
tumba de Tut que tuvo 
lugar en el Museo de Ar-* 
te de Nueva Orleans, 


La información señala 
que a Tut se le hará un 
paunegiricoy que una 
banda de músicos tocará 
marchas fúnebres y com- 
pases más modernos, tal 
como en cualquier entie- 
rro con jazz, cuando el 
último de unos 850.000 
visitantes vea los 55 ar- 
tefactos de oro y joyas 
pertenecientes al rey, el 
15 de este mes, 


“Pensamos sería una 


ponsabilidad del hecho. 


Resistencia Francesa”, 
detalles adicionales. 


Y ATENTADOS 


ROCHA, Uruguay, 6 (UPI). 
El conductor de un taxi y sus 
cuatro pasajeros vieron cla- 
ramente dos objetos volado- 


Sin embargo, una llamada, telefónica anó- 
nima hizo saber posteriormente a una es- 
tación de radio que el atentado habia sido 
cometido para protestar la entrevista que 
el jefe del partido, Francois Miterrand, te- 
nía programada hoy con el presidente de 
los Estados Unidos, Jimmy: Carter” 

El grupo que reclamó la responsabilidad 
del hecho se autodenominó “Movimiento de 
que no suministró 


BELFAST, 6 (UPI), — Dos estallidos de 
bombas destruyeron tres tiendas en el cen- 


LOS OVNI LA TIENEN CON URUGUAY 


Buenos Aires, Viernes 6 de Enero de 1' 


YANQUI 


LEIGH: LEALTAD,: PERO | 
SOBRE BASES OBJETIVAS * 


SANTIAGO, Chile, 6 (Associated Press). — El Inte- * 
grante de la Junta de Gobierno y jefe de la Fuerza (Y 
Aérea, general Gustavo Leigh, señaló que la institución A 


pero sobre bases objetivas”. En rueda de prensa, Leigh 


“En primer lugar, de lealtad al gobierno, lealtad 
al presidente de la república, pero sobre bases objetivas”, 
indicó. Los periodistas consultaron al general Leigh 
sobre el- envio de una carta al presidente de la repú- 
blica y si ello significa que la FACH discrepara res 
pecto a la forma de conducir el país, 

“No, no tiene ese-signiticado”, dijo, y agregó: “Nos- 1 
otros cambiamos notas con el presidente de la república 
con respecto a la consulta (nacional). La FACH tiene Ñ 
ciertas apreciaciones con respecto a ello. La consulta E 
(nacional) se efectuó, la consulta pasó, de manera que 
hay que dar vuelta la hoja, p 


tro de esta capital, cerca del Ayuntamiento, — 
según se informó anoche. Dos hombres, uno 
de ellos armado con una pistola, entrarof 
a la tienda Hobsons en la calle Great Victo- 
ria, y plantaron una bomba en el piso prín= 
cipal del edificio, Pero autes de partir co- 
rriendo, gritaron a los empleados que la 
bomba estallaría en 10 minutos. Simuliánea- 
mente, dos hombres y una mujér mantuvie= 
ror a punta de pistola al personal de la bou- 
tique London Town, en el próximo edificio, 
mientras colocaban otro explosivo. 


¡Las autoridades desalojaron el área, por 
cuya razón no hubo desgracias perso! 
cuando la primera bomba estalló, una hotá 
después, en la Tienda Hobsons. Pero lo$ 
bomberos militares se vieron forzados a 0b= 
servar el incendio, al no poder acercarse de= 
bido- al peligro de que la segunda bomba 
estallara en la boutique..., lo que ocurrió 
unos minutos después. 


señales con las luces del auto 
y para gran sorpresa de to- -* 
dos, los OVNI -respondieron 
en la misma forma. Boyalen- 


chet, no se había decidido a 
hacerlo público. 

Los testigos dijeron que los 
dos objetos, uno más peque- 


gran idea, sobre todo por- 
que-el jazz es la mejor 
tradición de Nueva Or- 
leans”, dijo la coordina- 
dora de la exposición, 
Bárbara Neismender. 


res no identificados cerca de 
esta ciudad, situada 210 kiló- 
metros al este de Montevideo. 
La observación se produjo en 
la madrugada del 1? de enero, 
pero recién trascendió, ya 


ño que el otro despedian 
fuertes luces de diversos co- 
lores y emitían un sonido 
especial El mayor de ellos 
descendió a unos pocos me- 
tros de donde estaba el taxi. 


tonado, Blanchet quiso A0er- 
carse al OVNI, pero éste se E 
elevó al igual que el menor E 
que no había tocado e, suelo, 
emitiendo entonces un ruido 
ensordecedor y una luz mu- 
cho más intensa, 


que el taxista, Ismael Blan- 


El chofer dijo que le hizo 


ORO (F) $ 330.000 M/N. - PLATA 


SUIPACHA 474 LINIERS —— MORON 
Local 22. Abierto de 3 Carhué 83, P. 1% 01. 3 9 de Julio 165 
a 19,30 hs. DE lunes a (1 Cdra, Estac.) Local 102 


sábados (Rivadavia 11400) ” Galería Ocean  0/P. 


Oro 18 K. Pago Más (F) $ 375.000 Gr. 

Peso exacto - Plata - Brillantes - LA MEJOR TASACION 

AYACUCHO 425 (Alt, Corriertes al 2000) bin 

Oro 18 K. Pago Más (F) $ 376.500 Gr. 
EVITE INTERMEDIARIOS - LA MEJOR TASACION 

BILLINGHURST 492 (alt. Corrientes 3600) bm. 


OFICIALES OFICIALES 
ALBAÑILES PINTORES 


Ya OF. ALBAÑILES| MEDIO OFICIALES 
Y AYUDANTES PINTORES 


ALBAMILES Horas extras. Premios por pro- 


Floraa extras. Premios por pro- | ducción Presentarse von- Libreta 
Cucción. Presentarse con Libreta | Fondo Desempleo y documentos 
Fondo Desempleo y documentos BME. MITRE 1131 - 5t A 
EME. MITRE 1131 - 5% A. Lunes a viernes de 9 a 19 hs 
Lunes 2 viernes de 9.2 19 


SALOJO — SEN 
RULEMANES DESALOJO URGENTE 


CASTAÑARES 1371 


COMPRO PAGO MAS Dormitorio. $ 25.000. Heladera 
V $ 33.000 Cocim L y! 
55-4036 Cf máquina de corr 9 19.000. 


AVISOS AGRUPADOS 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
NECESITA PARA OBRA MUNDIAL 78 


OFICIALES CARPINTEROS 


SE OFRECE: Salario según convenio. 40% asistencia 
perfecta, Importantes premios por tareas. $ 1.000 por 
viáticos diarios, Horas extras aseguradas. APROXI- 


MADAMENTE $ 90.000 POR QUINCENA. Presentarse 
con Libreta de Fondo de Desempleo. Hoy de 9 a 12 
y de 14 a 18 horas y sábado de 9 a 12 horas, en 


GALLO 93 y CORDOBA — CAPITAL 


EMPRESA CONSTRUCTORA 
NECESITA PARA OBRA MUNDIAL/I8 


OFICIALES ALBAÑILES 
Y AYUDANTES 


Para trabajar a partir de las 16 hs.- 

SE OFRECE 
Salario según convenio. 40 % 
50 % de 


l cont de asistencia perfecta 
productividad. $ 1000 por dia de viáticos. 
Horas extras aseguradas, 
APROXIMADAMENTE POR QUINCENA $ 70.000 
Presentarse con o sin Mbreta de fondo de desempleo, hoy 
de 9 a 12 y 14 a 17 hs,, y sábado de 9 a 12 hs, en: 
GALLO 918 Y CORDOBA - CAPITAL 


VUCOTEXTIL S.A. 


je NECESITA 
TEJEDORES 
Telares Sulzer y 


MAQUINISTAS 
TINTORERIA 


SECCION APRESTO 
Presentarse en: 
Av. ANDRES ROLON 1867 
BECCAR 


ORO 13 KL. 


$ 250.000 Gr, 
EN ALHAJAS ANTIGUAS 
BRILLANTES 


"PREFABRICADAS 


DE MATERIAL . $ 14,400 
DE MADERA ,. $ 11.200 


Planes sin anticipo 
ni reajustes 


Rivadavia 23740 


Frente Estación 
San A. de Padua 


GUITARRAS 
DIRECTAMENTE DE FABRICA 
“CASA 1 POLACO” 
BELGRANO 3030 


KU MANES 
En E O Y USADOS PLATA - Bl 
50-0918 PUEYRREDON 715 


AVISOS PROFESIONALES | 


UROLOGIA . VENEREAS ¡DR. LIASCOVICH — MEDICOS 

Dr. Vicario. Méd. 16-12 y 16-20 | venéreas sifilis, piel, plándulasa 

Ayacucho 183 (Congreso) res (ambos sexos). Lunes a dos 

Tel.: 49-6998 mingo 9 a 21, VIAMONTE 1160 

4% piso, Dpto. 1 — 392-5145/0141 

GLANDULAS (ambos a a 

Enf. siandulares. Medicina de la SOS 

Vejez. Esterilidad. Doctor PEvica | PARA al EN ESTÁS 

Lun., miére.. vieron. 16-20 ó p/hor SECCION DIRIGIRSE A: 
Paralle 1934, 19/6, 45-5239/35-633% VIAMONTE 1328 


Buenos Aires, Viernes 6 de Enero de 1978. 


CANTANTE REEMPLAZARIA A ANDRES. BELLAS A NIVEL 
INTERNACIONAL. MOVEDIZA Y CREYENTE. INCOGNITA 
SOBRE AMOR DE FAMOSOS. CAMERO CABALGA POTRO 


Para suplir a 
Andrés Perci- 
vale, el viajero, 
en "La noche 
de Andrés” a 
partir de abril 
fue llamado, 
en top secret, 

z Elio Roca, el 
potente. El llamado Roberto en su cédula de 
identidad haría “El show de Elio Roca”, 
actualmente en el canal palermitano, en la 

onda de la telemisora de calle San Juan y 
una vez a la semana en lugar de a diario. 
Aparte, a un nivel superior, y desde abril 
ese espacio lo ocupará, hasta esa fecha, 
Linda Cristal). 

Don Elio no quiso responder a nuestro 
interrogante cuando inquirimos sobre el 

i , Se contentó con decirnos que 
habita en vivienda de Vicente López (tiene 

las manos chamuscadas de tanto clavar y 
pintar) con su esposa (se casorió 5 años 
ha) y sus dos pibes. Confirmó que tiene 
pensado hacer viaje por tres dias a Europa y 
que no filmó una cinta con Libertad La- 
manque por problemas de cartel. ¡Clich! 
+ NELLY POR BLACKIE 

En el más alto nivel internacional se co- 
ronará a “Miss Mundial 18”. Es una adhe- 
sión al Campeonato Mundial de Fútbol 
(será visto por millones de personas en te- 
levisión, sateliteado). Nino Udino, el libera- 
do, es el productor del evento. En su fase 
inicial, tuyo a Blackie como asesora. El 
puesto fue tomado, ahora por Nelly Ray- 
mond, ampliamente capacitada desde 1960en 
este tipo de concurso. La señora Raymond 
dejó recientemente la dirección de un no- 
ticiero cinematográfico. Este certamen será 
emitido en 4 programas y el último (corona- 
ción) de 90 minutos (será sateliteado a color) 
el sábado 27 de mayo, a las 17 hs. por el 
canal de Constitución. El “jury” estará inte- 
grado por personalidades mundiales. Se ade- 
lantan nombres pero son de tal relevancia, 
que no nes atrevemos a darlos. Sinatra, la 
Bardot, ¿tal vez? 

% SABER MONTAR 

En la zona. de Chascomús, el tucumano 
Jorge Sassi (quien sabe montar desde que 
era pequeñuelo) le enseña al menos adies- 
trado Juanjito Camero, el dubitativo, a ca- 
balgar un potro redomón. Ambos filman una 
cinta por esos parajes sobre libro de Gui- 
Nermo Enrique Hudson, el “inglés” que era 
criollo, ¡Yes! 

%+ CUBANA CREYENTE 

Antes de partir a Marpla se detectó a 
Amelita Vargas, Ja mambera, subiendo es- 
caleras en la iglesia de Pompeya. Detrás de 
su frivolidad, la cubana resultó una mujer 
henchida de fe. La acompañaba (sin suba 
las escaleras), el que fue secretario suyo 
hace 20 años y que después le sacó la eas- 
quiyana Libertad Leblanc. Peleado con ésta, 
el “secre” ha vuelto a asentarse en la com- 
prensión de la moyediza y creyente doña 
Amelita. ¡Uno, dos, tres, mamboooo! 

4 ESTO SIGUE 

Para muchos es una incógnita como andan 
las relaciones amorosas entre Juan Alberto 
Mateyko, el tenaz, y Mariquita Gallezos, la 
primorosa. Mientras algunos anunciaron pe- 
lea entre la dupla surgida a fines del 711 
(mediante conocimiento cuando don Matey- 
ko fue a entrevistar a la Mariquita) la parte 
femenina de la pareja reveló que el romance 
continúa. Doña Mar quita enfatizó que si no 
concretaban la boda se debía a que las Ca- 
uu IVETE DUARIN CIS DA DUERO IDR INE nn 

16 
(O) Barnaby Jones 
Festival Infantil 
16.30 
A Alegres vacaciones 
1 


(E) Dibujos animados 


rreras de ambos así lo impedían, Que fruti- 
fiquen, pues. 
% ¿UD. HIZO CHEJOV? 

Ana María Campoy, la chejoviana, puso de 
moda a Anton Chejov en base a un latisui- 
lMo televisivo. Ahora este autor rúso es yer- 
tido, en serio, en nuestros tablados, Como en 
el caso de “La gaviota”, que sobre versión 
propia y dirección de Lorenzo Quinteros su- 
birá a escena el día 12 del corriente. ¡A lu- 
cirse! 

+ ERAMOS POCOS, Y... 

Imprevistamente surgieron yarios farandu- 
leros en Marpla cumplimentando inespera- 
das temporadas. Entre otros se cuentan Niní 
Marshall, la caricata, José Marrone, el varie- 
tero, de quien dijéramos había pedido mu- 
chos dinerillos, y que ahora trinsó, y Enri- 
que Pinti, el europeizado, Finalmente, la car- 
telera se pobló, ¡Plaf! 
$ CORDIALIDAD 

El señor Carlos Montero, director ejecutivo 
de cana] 13, nos dió las explicaciones del 
caso en lo tocante a varios problemas que 
le habíamos expuesto en la antevíspera, Real- 
mente; se portó a la altura de un estupendo 
ejecutivo con-don de gentes digno de ser 
iritado por otros colegas, Sea, 

+ POLICIAL DE MADRUGADA 

La trasnoche es ideal en el canal decano 
para meter de todo. Desde ciclos periodís- 
ticos hasta shows, pasando por envios po- 
licíacos. Tal el caso de “Jaque al delito” 
que se lanzará desde las primeras horas 
de mañana con libros de Plácido Donato 
y dirección de Fernando Heredia, el hi- 
giénico. En el elenco figuran Leonor Be- 
nedetto, la privada, Gigi Rua, la cordial, 
José María Gutiérrez, el pausado, Tony 
Vilas, el ibseniano, Mario Pasik, el que 
quiere llegar, Fernando Labat, el calmo, y 
Alfredo Iglesias, el grave. ¡Plim! 

+ GRAGEAS 

“Telemania”, un poutpurri en base a tapes 
del exterior (musicales y deport vos) suple 
a “El show de Antonio Prieto”, Lo conduce 
Juen Alberto Mateyko, el incansable. ¡Plim! 
Ak Otra nueva serie y van... La que vino, 
de hines a viernes a las 18.30, es “Los in- 
vasores”. Es un ciencia-ficción y quieren 
apoderarse de la Tierra. ¡Qué malos! 4 Des- 
de Milán (mañana) será emitida la- pelea 
Cuello (argentino) y Parlov (yugoslavo). Co- 
mentará, pese a las críticas en contra, Carlos 
Monzón, el ex. + Desde mañana, a las 11, 
en el canal palérmitano, empezará a pasarse 
“Nuestros jóvenes”. Conductora (debuta en 
esas lides) será Graciela Dufau, la restable- 
cida. + Micro de martes a jueyes: “Hora 
libre”, con Diana Inero, la ofendida, hablan- 
do de economía doméstica, (¿Cuánto cuesta 
un kilo de lomo?) + En el boliche que en 
San Miguel posee Enzo Viena hubo en la vís- 
pera final de rodado de “De común acuerdo”, 
Br'ndaron, ¡Hic, bic! 

+ GITANOS RUMBEROS 

Se supo que en la víspera arribó de la 
costa atlántica, el empresario Lalo Salas 
Correa, el queredón, eufórico y tostadito, 
quien manifestó en rueda de amigos, que 
había firmado contrato para traer el es- 
pectácule “Las Cu vas de Sacromonte”, 
que según dicen los versados, causa sensa- 
ción en España. Don Lalo presentará a 
los gitanos rumberos, entre los cuales se 
encuentra la bellísima Soledad. la sensille, 
en un teatro céntrico, el lunes 16 y luego 
se trasladarán a Mardel para integrar la 
temporada artística. Olé... - 


DOOR ILLERA ear A ARLIO RR RIDAD URL RLIR RELE ERRADA 


22 
1D Alta primicia 

23 
(1) Video Show 


(B) La noche de los 
campeones 


23.15 


17.30 

(O) Los locos Adams 
18 

La casa de Coquitc 
O) Bugs Bunny 

18.30 
Misterios de la 

vida anima! 


(O) El mundo de 
Calculin 


1D El gran chaparral 
153 
Dibujos animados 
El El circo de Marrone 
a show de Dick 
Van Dyke 
19.50 
Revista de noticias 
(O Bonanza 
) Teleonce inform» 


48 El hombre araña 
20 
Y) La pantera rosa 


2 La pantera rosa 
(D) Nanny y el Profesor 
¡(0 Telenoche 

20.25 


Estrellas de 
o Televisión 


20.30 
E) Notidos 
La isla de Guilligan 
O) Hora de noticias 
Teatro como en el 
. teatro 
Mónica presenta 
21 
E) Programa especial 
Con un pie en el 
mundial 
(O) Deportés en acción 
21.10 


O Cine 
21.30 


Trece historias 
de amor 


E) Starky y Hutch 
23.30 

2 Justa del saber 

(O) La búsqueda 
0.30 

Jaque al delito 


(O) Hora de noticias 


(9 Noticiero 13 
0.45 

(9 Trasnoche 13 
1 


(O) Dios con nosotros 


115 
Ven Señor Jesús 
(MD) Teleonce informa 
1.30 
(2 Noticiero 7 
1.45 
M1 El Evangelio 
de cada día 
2.15 
Un momevto de 
meditación 
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LAINEZ - MARINELLI: 
ANGUSTIA Y SOLEDAD 


La sensibilidad de una vida apagada y el 


y en la 
obra “Quien inventó los feriados” de Car- 
los Lozano Dana, que se estrenará hoy en 
un teatro céntrico, dirigida por Wiliredo 
Ferran. 

“Mi personaje es muy humana —£x- 
plicó la actriz— pues se trata de una 
mujer madura, soltera, cuya madre falleció 
hace poco tiempo y que es muy feliz du-. 
rante la semana pero al llegar el feriado 
se angustia, porque no sabe que hacer. En 
esos momentos advierte que lleva una vi- 
da muy triste y que se encuentra sola”. 

“Por mi parte —dijo Marinelli— interpre- 
to a un hombre resignado a una vida en 
común que por una discusión trivial en su 
hogar, aburrido, decide ir 2 un cine donde 
conoce a la protagonista. Allí descubre que 
se trata de un espíritu apagado y formado 
dentro de la rigidez que caracterizó a la 
década del 40. Considero que se trata de 
una comedia divertida por sus situaciones, 
pero que a la vez mantiene un fondo para 

y lo importante es que hay un res- 
cate. de la familia”. 

“Pienso que nací para interpretar comedias 


los 
por Iris Lainez y Ati 


EXE 
aa 


clelol e REL ELEl 


enn rt ER] 
da 


AAA 


En estos 60 nalpes se encuentra encerrado un 
mensaje para usted. Acaso se trata de un augu- 
rio o de una advertencia que no deberá desesti- 
mar. Para dar con el mensaje que corresponda 
al lector éste debe proceder de la siguiente ma- 
nera: si su nacimiento se ha registrado entre los 
días 5 y 11 (no importa el mes) elegirá PICAS; 
si se ha producido entre los días 12 y 19, TRE- 
BOL; si lo fue entre los días 20 y 27, DIAMAN- 
TE, y finalmente, si su advenimiento al mundo 
aconteció entre los días 23 y 4, su palo será 00- 
RAZONES. Una por su orden leyéndolas de iz- 
quierda a derecha, las, letras que llevan ias car- 
tas correspondientes a la fecha en que nació y 
escribalas, Asi obtendrá el mensaje requerido. 


PORNO: ACTRIZ 
LITIGA VIRTUD 


—manifestá el actor—, porque me fascina 
haceclas. Considero que se trata de un £é- 
nero que me cabe a la perfección, pues me 
divierto representándolas. Aclaro que no soy 
una persona divertida y estoy alejado del 
humor, pero en el escenario me transformo. 
Esto no quiere decir que no haría otra clase 
de obras, pero elegiría a personajes simples, 
cotidianos, que posean una linea de verdad, 
sin el desborde que me hace mal.” 

“Después de estar alejada 26 años del teatro 
—dijo Iris Lá'nez—, estrené “Mi querida pa- 
rentela” y allí descubrieron mi veta para las 
comedias, aunque de alguna manera siento 
el deseo de interpretar un personaje fuerte 
y lengo muchas ganas de dar lo que llamo. 
“la entrega total” de un drama. Para mi el 
teatro es lo más completo que tiene el actor. - 
Es la verdad. En él, se encuentra la magia 
del público, lo viviente que poste caracterís- 
ticas testimoniales.” 

El teatro es para mí lo fundamental —f 
nalizó Atilio Marinelli—, luego la televisión, 
la radio y por último, el cine. Pertenezco a 
la camara que surgió en le década del 60, 
en momentos en que la industria cinemato- 
gráfica estaba li y por ello, no tuve 
tiempo de saber lo que sucede cuando uno 
actúa en un filme.” 


CUMPLE 100 AÑOS 


MADRID, 6 (EFE). — El pintor astu= 
riano, Nicanor Pinole, cumplirá hoy 100 
años de edad, por cuyo motivo el ayun= 
tamiento de Gijón —Oviedo—, villa 1 1 
del pintor, organiza actos en homenaje 
al centenario artista español. 

Destaca la exposición antológica del 
pintor, inaugurada el pasadúá 23 de di=" 
Ciembre en la capital asturiana, con 93 
obras, de las que el lote más numeroso 
—veinticinco— ha sido cedido por Ja di= 
putación provincial. 


DESCUBRIMIENTO 


TYRINGHAM, Massachuset 
— Una carta“escrita hace más d 
años por “el recientemente desapar: 
astro del cine mudo Carli Chi 
conservada en Massachuseti p 
yoriento baúl, refleja la filosofía 
tica del “pequeño atorrante”. 

La nota escrita a máquina fue € 
da en 1916 a Robert Grau, un 
y director teatral, y se refiere a Una 
serie de artículos que escribió Grau so= 
bre Chaplin, para la revista Billboard, 
Estaba guardada en el altillo de la casa 
de Donald Davis, un nieto de Grau que 
reside en Tyringham. 


URUGUAY: TV COLOR 


MONTEVIDEO, 6 (UPI), — Uruguay contará a corto 
plazo con televisión en colores y muy. probablemente a fin 


de año se realicen las primeras experiencias que precede= 


PARIS, 6 (EFE). — La 
famosa artista de cine 
Catherine Deneuve de- 
fiende su yirtud en el Tri- 
bunal de París contra una 
revista pornográfica, “En- 
tendimiento Sexual”, que 
publicó una de sus raras 
fotos en que aparece al- 
go desvestida. 

La foto no tiene nada 
de pornográfica, pero sir- 
ve para ilustrar una his- 
torieta relativa a una 
mujer de 24 años, que 
se encuentra orgullosa de 
haber sido violada por un 
muchacho de 15 años. 

La artista pide en con- 
cepto de daños y perjul- 
cios 100.000 francos (unos 

- 20.000 dólares), la senten- 
cia será pronunciada en 
los próximos días, 


E ke ESTRELLAS - Riobamba 280 
y 


Hoy, 21 y 23 bs 
JORGE PORCEL - DON PELELE 
JUAN. C, CALABRO - TRISTAN 
MARIO SANCHEZ - PATRICIA 

DAL - GUADALUPE en: 
¡QUE AÑO FENOMENAL 


SE VIENE CON EL 
MUNDIAL! 


Como Invitada de honor 
BLANQUITA AMARO 
y Miguel Jordán, César 
Bertrand, Delfor Medina, 
Carmen Barbieri, Susana 
Quinteros, Isabel Coel, Gra- 
ciela Butaro. (Proh!18/añ. 


rán a la implantación de] sistema a nivel comercial, 

La iniciativa está a cargo del canal 4 Montecarlo, una 
de las cuatro estaciones de Montevideo 
importante red televisora del interior del país, : 

La empresa está construyendo nuevos estudios que in= 
cluyen la instalación de un equipo emisor en color. El pro= 
yecto es iniciar, juntemente con la transmisión regular de 
blanco y negro, una transmisión reducida en colores la 
cual se irá ampliando en la medida que los televidentes 
montevideanos vayan adquiriendo los costosos aparatos que 
triplican el costo originaj de los televisores convencionales, 


y cabecera de una 


gina 14 


SUBASTA MILLONARIA 


MADRID, 6 (EFE). — Dos colecciones de grabados de 


Francisco de Goya, “La tauromaquia” 
fueron subastadas anoche en una galer 


“Los caprichos”, 
le Madrid en dos 


mil doscientos dolares y cuatro mil seisc.entos respectiva- 


mente. 
de 


partidas”, 
manca (España), 


“La tauromaquia” fue realizada en 1921 por el Circulo 
Bellas Artes de Madrid y s A 
pada entie 1881 y 1886. Se subastaron también “Las siete 
de Alfomso Décimo el Sabio impresas en Sala- 
n en casa de Domingo de Portonaris, en el 


“Los caprichos” fue estam- 


“año 1576 por unos mil doscientos dólares, asi como un cua- 
dro de Benjamín Palencia, “Placita del pueblo”, en una 
cantidad equivalente a los cuatro mil dólares. 


USTED Y LOS ASTROS 


ACUARIO 
(21 de enero al 20 de febrero) 
Se aclara situación de tra- 
bajo que lo preocupaba 
Amor, no dé motivos de dis- 
cusión. Alegría por noticia 


PISCIS 
(22 de dic'bre al 20 de enero) 
Se confirma asunto de tra- 
'vajo, las ganancias más ade- 
lante. Amor, evite discusión 
Salud y azar están a favor 


ARIES 
(21 de marzo al 26 de abril) 
Colabore con compañeros en 
mnueyas tareas, Amor, todo 
tiende a mejorar, aclara 
situación con familiares 


TAURO 
QL de abril al de mayo) 
Buen día de trabajo, activi- 
dad provechosa. Amor, eyite 
discusión. Colabore con com- 
pañeros, confían en usted. 


GEMINIS 
(23 de mayo al 21 de junto) 
Es el momento de tomar una 
decisión en su trabajo. Amor, 
todo tiende a mejorar, Se 
aleja malestar en el hogar 


CANCER 
tnio 11 21 de Julio) 
, de usted. de- 
0. Amor, armo- 
nía y comprensión. Buenos 
momentos con familiares. 


de 


LEO 
(22 de Jullo al 21 de azosto) 
Es el momento de poner en 
práctica plan de trabajo. 
Amor, obre con comprensión, 
Evite discusión con familiar, 


VIRGO 
(22 de agosto al 22 de set'bre) 
Altibajos en su trabajo, sea 
prudente. Amor, no se deje 
llevar por la impaciencia, Se 
confirman proyectos. Visita, 


LIBRA 
(23 dé set'bre al 23 de octubre) 
Buen día de trabajo, activi- 
dad provechosa. Amor, se 
aclaran dudas. Apoyo de fa- 
miliares en plan personal, 


ESCORPIO 
(24 de octubre al 22 ae uov"bre) 
Buena noticia relacionada 
u trabajo. Amor, no dé 
os de celos. No se des- 
entienda de-asunto del hogar. 


SAGITARIO 
(23 de nov'bre al 21 de dic'bre) 
Se aclaran dudas en su tra- 
bajo, pero mantenga todo al 
día, Amor, buenos momen- 
tos. No fume ni beba alcohol. 


CAPRICORNIO 
(21 de febrero al 20 de marzo) 
Carta o noticia lo ponen en 
vías de adelantos de trabajo, 
Amor, todo tiende a mejorar. 
Cuide la salud-y descanse. 


Crónica 


HACE 27 MESES 
QUE NO TRABAJA 


PARIS, 6 (ANSA). — 
Después de dos éxitos no- 
tables “Le vieux fusil” pa- 
ra la pantalla normal de 
cine y “Le neveu silen- 
cieux” para el video, Ro- 
bert Enrico debe en 
verdad, ser un “favorito” 
de los productores. Ea 
cambio, hace unos 27 me- 
ses que no trabaja. Una 
película que habia « 
menzado a rodar con Ph 
lippe Noiret y Catherine 
Deneuve, “Coup de fou- 
dre”, tuvo que suspender- 
se. por falta de fondos, 
una semana de roda- 
je. Luego preparó “Nous 
mourirons ensemble”, se 
habló bastante del filme, 
pero no se hizo, Pero En- 
rico mo desespera. Por el 
contrario, ya tiene listo 
otra idea y guión. Se tra- 
ta de un filme de suspen- 
so que se titulará “Les 
géants de la route”, Costá- 
Yá 30 millones de francos. 


Para el próximo ju 
Monumental una aterrador 
penso que lleva por t 
of the animals), 


para explorar | 
cuando, sorpresivamente, 


Las estrellas hum: 
Christopher George, Li 


Setenta 


dos”, puesto 


mínimo rasguño. 


TEATRO DE PROTESTA 


MILAN, 6 (ANSA). — En el teatro club Brera de Milún 
se ofreció un espectáculo integrado por dos textos de Vaclay 
Havel, uno de los firma jos de la Charta 77 expresión, co- 
mo se sabe, de la oposición y protesta em Checoslovaquia. 
Los dos actos únicos interpretados son “Vernissage”, un 
obsesivo retrato hiper realista de la lineación, tal como aque- 
ja a una fanulia cualquiera. Los personsjes se han hundido 
en un consumismo inquietante para liberarse, al parecer, 
de los tormentos de una soledad demasiado pensada, 

El director de esta obra ha sido Giancarlo Adami, quien 
ha conseguido darle toques de angustia beckettiana. La se- 
gunda obra corta es “Udienza”, un diálogo entre un intelec= 
tual marginado, que se ve obligado a trabajar como obrero 
en una fábrica de cerveza, y el director de la empresa mis- 
ma, indiviáuo mediocre, = 


¡UNICOS! 


Por primera vez juntos 


LIBERTAD 
LAMARQUE 


MARIANO MORES 


CLAUDIA Y NITO MORES 
HECTOR GAGLIARD! 
Y LOS GROMAS 


- TEATRO COLON 


Mar del Plata ñ 
AL LADO DE LA MUNICIPALIDAD 


HORARIOS CONSULTAR EN CARTELERA 


C. A. BOCA JUNIORS 


Vil GRAN RIFA 
CRUZADA DE LAS ESTRELLAS 


COMPRE esta rifa que le ofrece ganar: 


Premios directos a las tres últimas 
cifras, SEMANALMENTE, 


AUTOMOVILES DODGE 1500, directo 
a las TRES ULTIMAS CIFRAS, 


DEPARTAMENTOS, AUTOMOVILES, 

A IONES: MOTOS, 
DEL HOGAR Y Cl 

DE PREMIOS MAS. to 


VENDA a 

DEL PAIS QUE Pr Pr AUNO 
DIRIJASE A 

Av, CORDOBA 1351 P 30 7£ 31-1058,1973 
Av. CABILDO 2230 - P. 4: 

Av, GRAL, PAZ 10650 P 47 0f. 404 


CAPITAL FEDERAL 


increíble visión dan 
de turistas amantes de la nature 
los altos bosques del norte de orni 
por efectos del sol y las radiacio- 
nes del ozono todos los animales enloquecen atacando de- 
sesperadamente a toda la población de la ciudad y al in- 
defenso grupo, que de repente se ven acorralados por 0805, 
lobos, buitres, coyotes, ratas, serpientes y de ani males 

nas de “Un día de furia animal” son 
ie Nielsen, Lynda Day George - 

El productor Edwara Montoro y el director William 
Girdler emplearon un gran contingente de animales _para 
realce a las escenas de esta escalofriante película, 
rpientes figuran entre los 300 animales que for- 
man parte del elenco animal. A ninguna de éstas se les 
extrajo los colmillos ni se les quitó ei veneno. 

Walter Barner fue uno de los actores más “afortuna- 
ue compartió unas escenas con ratas amaes- 
tradas. Barner es atacado por una horda de ratas hambrien- 
tas que le seltan a la cara y al cuerpo. Mientras que el 
resto del elenco permanecía inmóvil, el veterano actor cum- 
plia valientemente su dificil papel Lnego de varias horas 
Barner se acostumbró a las ratas amaestradas que le sal- 
taban sobre su cuerpo y ninguna de ellas le hizo el más 


(plural) 


1) Echar al 
suelo con pórtl- 
gas el fruto del 
nogal; 5) Gl-- 
gankte cazador 
convertido en 
constelación; 
10) Nombre ac- 
tual de Persia; 
11) Símbolo del 
sodio; 13) Ca- 
mino; 14) Afé- 
resis de 4 mor; 
15) Parte que 
nace del tron- 
co de los árbo- 
les, 17) Escu- 
char; 13) Con- 
tracción; 19) 
Composición 
instrumental de 
varios movi-_ 
mientos; 21) Su- 
fijo que signifi- 


22) 


(PL); 
Rompe la tierra 
con el arado; 25) Hogar; 26) Afé- 
resis de uno; 27) Cuarto río de 
Europa por su extensión; 29) Ro- 
turen la tierra con el arado; 30) 


Lazo apretado; 32) 


inseparable; 33) 


del estroncio; 44) 


Religiosa; 


flores blancas; 53) Especie de 
via; 54) Aféresis de 


Verticales 

1) Ladrón crucificado a 
recha de Jesús; 2) Sustanel 
plosiva de difícil 
3) Ex 


Preposición 
Pronombre per- 
sonal; 33) Símbolo del galio; 37) 
Antigua moneda de cobre de los 
romanos; 39) Escuché; 41) Madre 
de la Virgen María; 43) Símbolo 
Corriente de 
agua; 46) En Bolivia, iguana; 43) 
49). Costado; 51) Voz 
que repetida arrulla a lcs niños; 
52) Planta aróldea acuática de 


napolitano 


a de- 


manipulación; 
sión de agua salada; 4) 
Preposición inseparable latina: 6) 
El Sol entre los egipcios; 7) En 


“EL PLAUTO” 


l Direc.: Roberto Villanueva 


a Viernes, sábado y dómingo 


21 horas 

SAN VICENTE SUPER 
STAR > 
Historla de un 
cordobes 
Martes a domingo 23 hs 

“EL NOTICIERO” 
Miércoles 


barrio 


'España qué hermosa eres” 
Los Hnos. Abrodos 


Lolita Albuerne 
Martes a Jueves y 
Domingo 21 his 


Viernes y 2 
SHOLEM ELJEM 
ALEIJEM SHOLEM 

Martes a Domingo 21 hs 
¡HOLA! METROPOLIS 

Direc Irena Dodal 


(Solución del problema anterior) 


Ak ESTRELLAS - Kiubamba 28L * 


Buenos Aires, Viernes 6 de Enero de 1 


RATAS HAMBRIENTAS ATACAN? 
CON DEMENTE FURIA ANIMAL * 


se presentará en la sala del cine 
película llena de acción y sus- 
tulo “Un día de furia animal” (Day - 
tesca donde un grupo 
leza emprenden una misión 
California, 


Verdi 
gación ; 
versación; 34) Sin mal; 36) Lo que 
se da por prenda o señal; 38) 
Relno de Indochina, ocupa parte: 
de la península de Malaca; 40) 
Religioso español, muerto. en 
1565; 42) Simbolo del níquel 43) A 
Sin compañía; 
47) Dirigirse; 48) Apóccpe de sale 
to; 30) (Onésimo Reclus) Célehre 
geógralo fran 
Smbolo del ca: 


MAME 
MESE NG 
NM MENA 


la mitolcgía, hija de Cadmo y Af 


monía; 
9) Emperador romano del año 37 
a. 3.0.; 11) Género de algodóm; 
12) Quiere 15) Pieza que formá 
el remate de la prca; 16) Enlasi; 
19) Claro, despejado: 20) PliesuW 1 | 
de la piel; 22) Parte del 
que se rebaja: 24) Opera | 
25) Nota musical; 2 Me] | 


Y 


| 
Macia Ñ 


' 
| Mar 
| 
Norma 


Mari 


yD 


MARC 
Esq. F 


COZAR? 


| incitante, atrevida, Íntima. 


¡Memremres=r77> 


| ReyessPochiy Susana + Marita Canal 


L__ GRACIELA AMOR —:-) | 


| 
Argeliae Jorgelina e Lourdes | 


REVESTERIL SHOW 
Nancy Meyer e Celia Castillo 


| 

e 

i 1 

4 

| 

TERROR. El hombre frens j 
te a una visión dantesca, 

Ñ 

j 

daa E 

Man: Y 

p 

.] 

| j 


8) Antipatia, 


Jl 
E 


Ea | 


45) 


31) Famillarmente con: ) 
Y 
Prosa lirica; 


's (1037-1916); 52) 
lo. - 


uyar mágicu de Bs As 


] 


CRAZY_HALL 
Roda y Julio Rodolfo + Rosarito 


VEDETTES 


Liliana Godoy 
La mulata de ébano 
MODELOS 
a + Blanta » Zulma» isabel 
Stella + Perla e Betry 
BAILARINAS 
» Elena eRaquel e Elizabetn 
“Ana «Elida 
STRIP TEASE 
jurel «Marito Vera eSeira Daz! 


ene Acosta» Agó Fancetl 
1 


Coreógrato: Próspero 
Corsografía AARON 
a musical RUDY Y YU ORGANO 
00 2242. Domingos abierto. 

ELO T.DE ALVEAR 628 
lorida) Tol. 32-8060/421 

22124 hs 
RYG ERACION 
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xx ALFIL. Corrien 
Refrig. Hoy Pl. $ 500, A las rr 15.45, e G. AS Cablido 2829. 381-4500] + G. LUGANO. Mnr 


'Eulonds 1087. - 
17.30, 19,10, 20.55 y 22.40 bs. Encan- GUIA DE TEAT do ES ad e iaa y y Mo; 
tador 1 metraje de di > .50: invasión a erra año 215 
magos PH ROS Y CINES Ec ps 20, PE «paa ña No-[/18 y 21 do. inhatrobor 009. (SIR. 
MARIA DE ORO Y EL S iciero. (Pilgla rasn, 1.40 hs-| » 10 EWBERY Barrio ÓraL 
PERRITO AZUL - Sta. Pe 1880] J OPERA, Corrientes 500, ai-tsss.| Almas perdidas deco 14.30 ho. * Melod): El Chan 
sin, Una peregrinación por el mun- y Sáb. Trasn. 1.15 ns. Note. E TE S, a gontinuado 5 chito picarón : 
a do de la Galzura y el color, Hablada UN AR COLOR MÁLVA 40 horas: AS Charles Bronson en: El búfalo bian- 
Ecangeñiaa, AS jorge Mayor. 13.50, 20.30 > a ys 17.10. | «Prisia., Con Chariotte Ramptins.| UN TAXI COLOR MALVA Se e los perros de la banda. 
Pdppo, y Os- ¡ciero, Agostina Belli, Fred Astaire, Philip- | (P¡l8a., Con Pbhillipe Moirer, Char- 'S[R), 
ado Tesser. UE RAÑTOS + E A Lav. 177. 382-9700] pe Noiret y Peter Ustinov; 15.40 | lotte Rampling, Agostina Beli, Pe-| + MIGNON. Juramento 2433, 73-135: 
a o 1040, 18.10, 20,40 y| 185, 20.30 y 2255 hs.: Notic, Próx. | ter Ustinov, Fred Astaire y Edward| Cont. 14:20, 16.30, 18.40. 5 
estreno: “Nunca te prometí ún jar-| 4%bert  Direc.: Yves Boisset, Bo. | Baby Sitter (la niñera): 


+ LORIA Rivadavia 90558 57-136. 
Con:.: 16,20, 19.45, 23 hs, El oulm; 


1 , 18,10 21.15 .: 18. 
Eo EMPORTANTE ES AMAR  |dín de rosas", con Bibi Anderson. | abierta de 10 a 23 hs, Próx, Nun- | 2025 y 2245 hs.: Varied (Piglia) | prox: Buoeo; Poole: das me 
pt a dalt 


£imhs, Un filme de A. Zulawski. | y IDEAL. Suipacha 318, 35-200. .[ 52, te Promentí un Jaráín de roras. 


Con R, Schneider y F Testi. 15.00 Rel 7 Visite la dí sa en la noche 
4, y la galería de arte del Ope- MAJESTIC ay Paesrred. 230, 
O a EA a RC 
a xo E NT. 3 01 est. 73 1120 
AO AO Lelouch. NEGRO Y BLANCO A las 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15 | d+ CUYO. Boedo 858 a A 
Során, y Lita Soriano.| + AMERICA. Callao 1057. A los EN COLOR y 23.15 hs, Cont, 16,10, 1940, 23, 


Dueyas travesuras dí 
SO entes 1639, 46- | 4,125 155. 17.40, 20.20 y 23 hs.: No| (PÍ1Bla,) Con Jean Carmet, Jacques A CN e 17.50 y 21.10 bs: La batalla más PALERMO 


hay terror como el ES ls: Con F. Prevost. (Pil8/a,) 15, E 
e. E 1 pareja del Éxito: omo el del, abismo, a a AS 10 Es "Sáb, Tras- | loca del siglo, (SIR) ——_—_—_— 
Bredeston y Nora Cárpe- | (Pim/14). con Pr AE 3. Bis- Tm X 6. S. JUAN. S. Juan 3246, 3.| + GRAN NORTE. Santa Fe 3 
set y Nick Nolte, Dir.: Peter Yattes. AE P.T. - B. Sur Mer 647. 38-9 L e: Romance en ja cama; Confesiones | 32-8168, Cont. 16.20, 19.0 y 23 M3, 
A las 14:45, 173, 20.20 x, 2250 E las EA SL: K , 16.55 y 20.55 hs.: Conspiración | de una azafata sueca; La hora del | Las nuevas travesuras de 


O Notic, Arg. Sá EAS Sulza; 1435, 18:30, 2335 hs: Noti or 14250. 17.55. 25. La batalla ma 
2 30 y s,: | 14.45, 18.40 y 22:50 hs, ES. Boed: loca del siglo; 14:35, 19.25 y 2245: 
añenso. A E DEZA 08. Lares a a PIMÍ1S, Pl. $ 450, sand y K 7 : Cont, do y Noticiero, RÉGÍEOS 
Hoy_a las 23 horas AÑO” JUEGO DE TRES | * IGUAZU. Layane 540. 392 ELLA » ; 16. E + ROSEDAL, Serrano 2454, 734-2101 
INVENTO o “EEnIaDOS DE TRES | A as 13, 15.20, 17.50, 20.25 y 2 qa E “Nace Es es- A Cont. 17.25 y 22.10 hs,: La festa 
de"C, Dana. Con L Líáinez.| A las 14.45, 18,5 y 21.25 hs.: La re- STAR WARS de Ni PALACE. 8, Juan 2101. inolvidable; 1430 y 19.45 hs: El 
A. Marinelk, T, Estefani y E. Mas- | encarnación de Rater Proud (Pim| LA GUERRA DE LAs GAL¿xIas| * PLAZA. Corrientes 939. ES 91-123. Cont, 15, 19.5, 23 hs.: A mundo está Joco. loco. loco. SÍR: 
Dir.: W. Ferran 18). Sáb, trasn, 1.20 hs,: Extraño | S|R.-Con Marr BHamíl, Alec Guinnes| 4 las 13, 15.20, 17.55, 20.30 y 2: percidas; 17.10 2110 hs 
E JA, Av. de Ma: 1222. | juego de tres, y Peter Cushing; 15, 17.30, 20.5 y| “e la novela de Peter Benchiey: fecía, (Plisla) Sáb. Trasn. 3 PARQUE PATRICIOS 
a las 24 hs. segundo E A5TE Dic, Norte 1176, 45-19%4. 32.40 bs: Notic. Sáb, Trasn. 1.30. (pj, ya) coa E A 
R ont 5 0 y cl N. ECT. 2340, pe 
by y' José Cibrián en: Eo pd (A O queline Bleset; 18.5, 1735. 30.0 y A A | 4 RIVAS. La Hioja 2051, SII 
Hd PIEL DE JUDAS EL INOCENTE, con O. Olamnimi y . Trasn, ministro y yo. 16.30, 20.40 hs. Sim-| Cont. desde 14.30 hs.: El expreso de 


con E. Wallner y gran elenco. * ATENEO. eararaay $18, S1-28x8 | L. Antonelli: 1340,- 15,50, 0,10 bad y el be de tígre, (SE). Ni-| Chicago; Dos misioneros rebeldes 
BLANCA PODESTA, Corrientes 18, 20.1 a Ye Ni 6 
x A 'D: A las 14 15 o. E 650 bs. MA- | y 22.20 hs: Notic, (Pll8la.) S Era a a A AR a ños: $ 300. (SIR) 


PERRITO A ——_—_——_————— 
el A LIBERTADOR, Cís, 1134 40-3442 | (Plisla.) Con Romy Schneider y Fa- a 
"| ¡¿UL Bivujos animados. eu cases EJ 210, 16. 11.5 195, 2110 y| olo Mestiz 1410. 1610, 19.0, 720.30 COLEGIALES. SUR 
d ATLAS, Lavalle 869, 392-1930 'erencs Hill y Bud Spen- z : _Notic. o 
Bernard Sh: La, £: las 1 cer en: d R S 5, AR * DANTE. Alte. Brown 1216. 21-6184 
| Eles 2S, 155, 17:40. 2020 y 32. DOS SUPER POLICIAS FUERA 135, 15. ES ; Cont. 14.36 hs.: Cannonball (carre- 


mk 


| A Reíi Ni DE ORDEN y 22.45 hs, Etreno: ET ra contra la muerte); El regreso 
E ES EE E SIR, 16.50, 18.55, 20.55 y 23: Varies. NUEVO GRAN FES horas ea Munichos 105 1908 230, | de King Kong. Sáb. Trasn,: Maridos 
EPlitla) Basada en 18 novela del y LOME. Corrientes 1524. 49-190% | con 5 a Y nvestres | Notic, (PlASIa) poe 
Peter Benchley; 14.45, 17,20, 22.40: | 4971900, A las 14 16.15, 18. E y * ATALAYA, Córd. 1633, 7370700. 


. . 4 . p A. Córd. 4633, TI3=0500. 
Noticiero. 4] ¡Sian lannini A Cont: A7AS_ y 2230 he. Los_8 VILLA DEVOTO 
+ AVENIDA, Ay. de Mayo 675. 33- ROS£ MARIE, Cles, 180, ¡peracón iónicos. 16.15 y 20.45 
dee Remo. a las 180, 13,0, 1030 | (PliBla) De Lina wermúner; hs.; Destino de un capricho, 1440 Ni mn 

S 19,5, 4033 y 22:50 Bs: Variccades. E a 19,15 hs: "Titanes en el rims.| Z13c0a Com. 1420 ho. Plone Bl 


Sáb. Trasn, 1.15 hs- + BR. Sab. Y Ad hn. 
14,20, 17.55 y 21.30 hs,: Olga, 'rasn.; lorado - ol chard en: El juguete; Delon en; 
* LORANGE. (iva 1372, 45-1380, | de aquella princesa rusa. (Plm/18). | Escatofrío. Zorro. (SIR) 
'INO. TINI ARAUJO y a] k 0356. A las 14.35, 16.45, 21.5 y 23. dk ROYAL. Corrientes 831. 392-8509.| «+ RIALTO. Córdova 4287. £6-8561 | dr EUROCINE, Nueva York 3330. = 


más para el 38, Martes a viern ; 23.30 hs.:| Con'. (Pim/i8), 10, 19.10 y 22.30 hs, | 50-143. Extraordinaría nueva sala 

ES A al DALERS, INV. > 14.30, 17.20 y 20.45 hs. Los |-de 12 categoría, Gran inauguración 
NO ROBARAS A MENOS QUE ¿ALMAS PERDIDAS jueves 5 de enero. 

a NACIONAL: ies, 960. 35-7500, SEA NECESARIO 14.10, 16.25, 18.35, 20.45 y k PARQUE, Cuenca 2256, 50-4418 


oy 21.30 hs. PIMI14. 13.30, 16, 18.15, 20.30 y 29,55) 22-90 hs.: Varicd, Sáb, Trásn. 1.10. án k Cont. desce 14.30 hs.: La verdadera 
Alejandro Romay ba “Sáb. Trasn - x* LORCA, Corrientes 1425. 40-. 5 k FLORES historia de Bruce Lee; Un león 
Presenta NELIDA LOBATO BROADWAY. Cles. 1155, 35-2345 A las 14, e 50, 17,40, 19.30, 21.20 y k SANTA FE 1/5. Fe 1917. 414-8980, | ——_—_—_—_—_—_—_—_—__—_—__—__—_—__ | ¡lomado Christian. (S/R.) 


hs 14, 16. , 19.50 y 22.45 hs. 23.10 hs.: E. Antoneni y G. Giannini | Liga el filme- por todos esperado, 2 A, SAN ROBERTO. Bolivia 06% 


le SEXO LOC! 3, 15,15, 17.45, .2 . Cont, 9, 11 12.30 hs. 
e ¿ CHICAGO ¡Estreno exclusivo! Eiza Mineli yl liga) 1530 1130, 19.10, 21 y)...” EA Variedades y “La princesa encan- VILLA URQUIZA 
la comecia musical más apleudids. NEW YORK. NEW XORE 50 s.: Ni LA GUERRA DE LAS GALAXIAS| tada” 


- CHICAGO Plisja.) Direc. 'artín. Scorsese; Jrrrentes 1531. 4e-3501 | SIR. A las 20.5 y 22.45 hs.: Varied. | k COLISEO. Bonorino 36, 631-613 | + EDEN. Bauness 2506. 51-2135 
con: Marty Cosens, Ambar La Fox (ia ao, 19,35 ya hs.: Not, | Refrig. 13.20, 15,35, eE 2 => Sáb. Trasn_ 125 bs. Cont. 16.5. 19.35 y 23 bs.: Dos super] Cont. desde 1430 hs.: Los super 
Jovita Luna y la actuación espe Sáb. Trasn, . hs. 23.5; Un E de 14 imóginación: | k SANTA FE 2, S. Fe 1917. (4-8980. | policías fuera de la orden; 1430.| agentes biónicos; Operación Ros 
de Juam Carlos Thorry. De martes CALLAO. Callao 40-1898, STAR WARS A las 13, 15.15, 17.35, 20.5 y 22,40,] 17.50 y 21.15 hs: EMS Mamen Ci- | Rosa; Titanes en el ring. S/R. 
do 21.30 bs, Viernes y Sáb. a 14.50, 17.30, 20.10 y 2255 Me. | LA GUERRA DE LAS GALAXIAS] Paul Newman en: polia Colt, Sáb. + 25 DE MAYO. Triunvirato 4438. 

32815 ho. Domingos 19 y Pd as Roger Moore como James Bona en: | SÍR. Con Mark Hamíll, Alec Gdi- TODO VALE , Y CONTINENTAL. Carabobo 910. - Siriss9, Cont. 16, 19.25, 2255 bs; 

AE LA ESPIA QUE ME AMO ness y Peter Cushing; 15.20, 1745, (PjiBla.) 19.50 y 2225 hs.: Varieda- | 6% .: 16, 19,20 y 22.40 bs. | Las nuevas travesuras de Benji 

4 FLORIDA. Florida 165 (Galerial piy:18, con Bárbara Bach. A las| 20.15 Y 22.45 hs: Noti des, Sáb. Trasn. 1.10 hs. turistas quieren guerra, 14.30, | 1420, 17.30 y 21 hs: Aventuras en 
RON 30-5260, Presenta su mue-| 1430, "17.05, 18.45, 2205 hs, Noi.| 4+ LOS ANGELES, A A be Ls o ss omite pl la selva, (SIR 
ya revista: á Cte. e 
se EEINAS DEL STRIP A A A A desnudos: La hora del amor. (Pi18). |” GRAN BUENOS AIRES 
Grandes atracciones y las chicas del | Y CA A a LO WALT DISNEY - LA FIESTA INOLVIDABLE FENIX, Rivadavia 1802. 612-885% 
Florida. Cont lunes a jueves: 13 a me. 19.35, 17.20, 20.05 y con Pell Sellers y Claudine Longer. E, 15.15, 18.55, 22,40 hs.: M. Sch- > -—-- 
21 ls, Viernes: 13 a 23 hs. Sábado] 22-25 bs Vuelve James Bond, con] A las 14, 15,30, 17.20, 19.10, 21 Dir.: Blake Edwaros, S¡R, 13, 15.15, | neider y S Home: Baby + AVELLANEDA - Colonial: Ul- 


perdidas; 1745 
rección G. Sofovich (Piml18), A las 13.5, 1450, 16,40, 18,30, 20.20 y | bing y e Hamill; 15,20, 17,45, 45, 1855, 215 y| miel(Plislo.) del siglo, 


20, 17,45, d BELLA VISTA -/G. Pacífico: 
¿LFAXRO. San Ma Martín "66. 22. an ES Un filme para todas Jas| 20,15 E 22.45 hs.: Varied, Z . de G. RIVADAVIA, Biv. 808. 09-1256 Cerado par referciones. 


. de 18 a 1.30. Domingo descanso Eo Bfoore. Bárbara Bach y Cur| 2245 hs, 17.40, 20.15 y 22.45 hs,; Not. A niñera); 15, 18, . . | timatum; Extraña compulsión; Uno 
(Pimll8la. META ESPIA QUE ME AMO Sáb, 'Trasnoche. 1.15 hs. pre estreni: X E . tros dos, A 
dk MAIPO. Esmeralda 443. 362"4882. Pa A 14.10, 16.53, CUENTOS PARA DESPUES DE|x* FLO —Gral.. Roca: Crash (el circuito 
Hoy a las 21 y 23 horas: E notte: Bi ms a CENAR, con Ursula Andress, 45, y infernal); Sugar Colt; Carrera de 

POR SIEMPRE MAIPO + LOSUAR. Corrientes 1743, 4e-6106 | + S. LAVALLE. Lavalle 021, 35- ble € ; 
NORMA FONS, JAVIER POETALES, * Ferran. Dels. 1870. 838-2008. | Ñorrig, A las 13.0, 18.53, 185, 2035 | Cont. 13,40, 17.30, 21.20 Bs.: Dos mi- | ls 30, 10. z spa: Almas perdicas; ¡Por mi 
NAS TIMOYKO, ADOLFO | cono a O 240 As, y 25 hs. un milsoro de la ima. | Sioneros rebeldes, con Terence HiN . Sáb. derecho. x AO 
) SAnera Guo, M. SAPAG, A. E BENI ginación; jDug Spencer; 1513, 195 y 2230 —Mitre: La fiesta inolvidable; Apa= 
E. PUENTE, ADRIANA | 14.10, 17.20, 20.50 hs, Cinco locos en STAR WAR: EXPRESO DE CHICAGO, con| X G. PRIX. Gaona che. 
QUEVEDO, SELVA MAYA, MONICA | España. (S¡R. LA GUEREA DE LAS GALAXIAS Gene Wilder. SIR. A . aria: Das o 
BANDO, JUAN VERDAGUER, Di-| * CINEMA UNO. Sulp. 460. 392-1112] SÍR. Con Alee Guiness, Peter Cus-| k STUDIO, Santa Fe 2541. 821-5845 ras de Benji; La batalla más loca 
j 


¡ RAS de Báuardo Rover. Eo I DONALD Y SUS AMIGOS CON: a as UN DIA MUY PARTICULAR, a ares Csicientas | (SERNAL - Monumental: Carole; 
500. QUISTÁN EL OESTE a dde 1515. 17.50, 20:85 y Ss (Pl18la.) 18,25, 18,35, 20.45 E. de TEGA. L. de Vega 174. 


). 1425, 16.25, STAR WARS Notic, Sáb. Trasn. 1 hs.: bar rod 4343, Cont, SIR. 14.40, 18.30 y 
A o as, CADA NIAS Y SUPAORA! Sut. das. see-1105 | ce orden RS $ 3050 haz Dos Sa 
“ke CINEMATECA (Teatro SHA). pa o o. Guiness | Cont. desde las 13 hs, (SIR). A las| vage, el hombre de bronce, ¿ e > de 
e ra des e PANTÓMAS SE perrnne | ¿Y MORENO, Bivad. 505%. Momprace. Tovasión 2 la Berta 

k y 23 hs, “Como yo gané la guerra”, | Loc. en via, ¿ días anticip, A las 14.55, 19.55 2255 hs. Alain Cont, ET 18.45. 22.50 hs, año 2 
: se enana Lester, Con Mi, ESwiord | 4 METRO, Cerrito 510, 35- Delon_y Lino- Ventura en LOS O ASEños - Gral, Urquiza; Baby 
al LEER 5 irdo 28 y 22,51, | AVENTUREROS. Sáb, Trasn: Los| 4 PUEFRREDON. Bivadavia 6851 | CIUDADELA - Nvo. Uledadela: 

-4 a aven TOS, y = 77 
z + CONCORDE. Lavalle 925, 35-18%0 “TODO VALE * TROCADERO. Lay, 820. 382-1456. | Role. "y Los éjcouloress 117 y | o es 
A EDADES A las 13, 15.25, 17.55, 20,25 y 22.55, Epa, de Paul Moran a las[ A las 13 15 17 19. 21 y 23.10 M5.:| 31 10 hs.: Tensión a la madrugada. 


en sonido SENSURROUND, la aras a OS EJECUTORES (Piml18). Sáb. rasa. 1h: Un taxi] q El PALOMAR - Heilos: El ex 

produ: E 'on Roger ¡DOTE z es E rad > 

4 PARE, Cor Corrientes 39 Tel, | TERROR EN LA MONTASA RUSA 20 ns. 16.40, 1840, 20.45 y 23.50 hs. ¡cMQE; malva: preso - de Chicago. La última locu= 
ente en Buenos| con G. Segal, R_ Widmark, H. Fon- Sábado Trasnoche. Refrigerac. X E. INDARTE. R, Indarte 44. 612. | ra de Mel Brooks, 


Y ss 4.15, 16. AAA > | 5500. Cont, 16.20 19,40 y 23 bs: Las] + HAEDO - Gran Rex: Fantomas 
eos y de a Remo as Bottoms y S, Strasberg. Pjl4. É y donfra-Ecofland Yami; ZABRa 


min. 15,5, 17,35, 20.5, y nueyas travesuras de' Benji; 
Um OLIDAY ON ICE 23S MS? Noto, Sáb. TiasEl 18 BS. LOS EJECUTORES - ALMAGRO 11.55 y 21.15 he: La bata *, FUBLINGHAM-G. Bartncham: 
Un formidable show de jerarquia] + COSMOS 30. Corrientes (Pi18ja., Con Staey Reach. 16, 18,15, loca del siglos 165/ 19.25 y 2246: | Terremoto: Ahora mi nombis € 
muncial que todos los veranos de-| 46-0862. Refrig, Tarde: 14.30, 16.10| 20000 Y 2255 hs.: Notic, Múy pronto: | 4 BIOGRAFO UNO. Ctes. 4636, -| Nolle_ SIR. Badie; Aciós Trinity. sáb, Trasn 
Jeita sl púbico en, muestro gigan-| y 17:50 1 CINCO Osos Locos y | Ye gustan las gujeres, des grave”, | Cont. a las 15, 1840 y 2220 he: | 4 SAN JOSE. mivad 2050. s11so0a] SuDse Decamerón eritiea a 
is López 'quez. s ejecutores; 1 5.2 Continuado desde 13.30 hs: Amor e 
¿[UN FAYASO. (SIR). Hablada cal, MONUMENTAL. Lay. 580 392-4815, reencarnación de Peter Proud P:18.| en la hierba: La bofetaca. (Pliga) | 18 Selva. La gran aventura del 
DO | 3140 y 23:20 1: » A las 13.40, 15.55, 18,15, 20.35 y 23.| x PALACIO DEL CINE, Rívada-| 4 S. MARTIN. Riv 7060. 612-5116 | 20070, 
a O RGABRA Vittorio Gassman y Catherine De-| vía 3636. 812-4818. Cont. 15.40, 19.00] Cont, desde 13.30 hs.: Sabata viene] * LOMAS DE ZAMORA - Arenii 
(Plm/18) 3 ; nee o PREDIDAS 1D hs: La fiesta inoivicabiez 14. | n matar: La pantera rosa. (SR) 
ld > E 21,15: pac! 1 y 22,50: | Sábado trasn. 
xk ELECTRIC, Lavalle 636 2: (Plisja,) 13,20, 15.35, 17,55, 20.15 y Notic (SIR.) 
Continuado desde las 13 hs. 29.40 hs.: Sue Arg. Sáb. Trásn. 1.15. | 4 ROCA. Rivadavia E LINIERS 
ras al infierno: Dos pistolas (CINE. Cont, Refrig. 15,10, 18.30, z =9 
un cobarde, (P/m/14), A Roger Moore en: Los decitoress A AS E ejecutores; Roma A 
y bujos enim x EMPIRE. BE. Yrig. 1934. 49-870. Sáb pS 55, y 20,40 hs.: “21 horas en + G LINIERS, G. Paz (7 653-2260. 3 
Coht. A las 14.25, 16,05, 17.50, 19.35, | PJ, $ 60 Leo | nicb”; 1450. 18,30, 22.15 hs.: No-| Cont.: 15.10, 18.45 y 22.30 hs.: Dos an Sexo loco; Bluif. 
bs, Marlene. obert E Prímer verano (audacia | ticiero «PÍ18la.) súper policias fuera de, orden. 13. 45, e E oi ejecutores; 
: LAS DIABLURA: — SALA DOS: (Plmjl9), . 0.5, Sáb, y 
ario)”; —Ocean: Córreme que te agarro; 
tes 5. 192 E A BELGRANO a Paz ES Las diabluras de Julia_ Sáb, Trasm.: 
mingos 18 PZLSO hs: tunes des- | 4 GAUMONT 1 (685. 40-3050 raparcanier da be ) ; 230 "| El lechero amoroso; Perdicamente 
Localidades en venta a partir 50, 17.30, 20.1 . BALA CUATRO: (Pil8la 2356. 33 ] A Z 
lunes 9. hasfa con siete Cías z “Bellezas sin pecac . 15. 5, 2 e ROCA E a - Cervantes: Sexo 
. Es ap Eeción. EE 119, hores, RA SALA CINCO: (Plm/18); Maternidad d jnaeaR + ODEON, Montiel 160. € A lata 
lares, Con Robert Shaw, Jacqueñine Blsser | sin hombres; Los chanta ? cabro. cospio san Cont, 16.10, 1940, 23.10. hs A 


19.50, as ale Are a AE y 2 he nuevas travesuras ¡de Benji: 1 —Rivadavia: Amor en la hierba; 
* 6 


Amor mío no me hagas daño, Sá= 
bado trasnoche, 


17.35 y 21.15 hs.: Aventuras en 1 > ze 

: las 13, 15, 17, 1 id j La bofetada, Sáb. Trasn. 

A — E Ma . LAS NUEVAS Ena yisUias OT se 350 18 selvA (SIE), + RAMOS MEJIA - Sao Martín: 

á ALBO. Esmeralda 506. 392-9500. | (; : DE 18.10, 21.20 hs. Festival de la pi Los hombres piensan solo en eso, 

desde 19 hs hasta las 3 de| ¡5 > P Cintbya | tor, R. Sáb, Trasn.: MATADEROS El gordo catástrofe, 

40, 19.15, 22.45 hs, HETa P.lsja, - 16 | tera rosa. SÍ r MARTIN a Ó 

A la cea cido > (Bruce O AMEARY. e 7 a a 
1s enieas | x 592-2000 y xd FANTASY. Cabildo 635 171-06%6.| , ALBERDI 3. 8. Alberdi 410 , > e 

ninjas” cos el cómico Pipo. | 4 2 08. 0. 20% y 1 gran jefe”. 2da, sala consagrada a WALT od ES”0196, Cont. 14.30.1830, 22.20 hs.:| —Gran Plaza: Dos super policias 


ala compulsión Lavalle 439, 092-1515. A NEY. A las 14, 15.30, 20, | Las nuevas travesuras “de Benji; | fuera de erica; El hombre de bron- 
14.50, 16.55, 19. 21.5 *|21 y 2245 hs, ¡Primer imip: 40 y 20.30 hs.: Aventuras en la| 
LA ESPIA QUE ME AMO 23, 'Terence Hill y Bua “| DONALD Y “SUS AMIGOS CON: E E % SAN MIGUEL - Mayo: Fantomas 


PíM. 14, con Roger Moore, Dir.:| ce DA FREDÍLOIAS QUISTAN EL OESTE. Dibujo ani-| + BÚENOS AIRES. Av de] Trabar ona Scotiand Yard; Los aventu- 
Lewis Gibert. 12.25, 14.45, 17.20, 20 'S SUP OA mado de largomelraje, E 08-232, t. Invasión a la 

y 2.40 hs, Not Arg. . Eras FUERA DE ORDEN lido 2 | San ¿Alenpls ¿Ds saDar polleas 
Loc, en vta, con 2 díax de anticip | siR. Escrita y dírigiaa por E. B| Cont A las 16,20, y 32 ha; Las | tigres de Mompracem. SIR. nera de arián: ElD * a Asta 
* G. VICTORIA. ar qe Mayo ss. | Cjuter, el creador de Trinity Jue- | nueyas travesurds A EL PLATA, J. B, A Baby Sitier (la A E El matri- 
341-1493. Continuado de 8 a 3 bs. 19 extren: “Nos 0 = 17.50, 21.15 Ls " a ITA Cont: EN o e a 

Los días del amor amante; Se- | mos en el infierno, con Roger Moo- | loca del s 6. 19,2 . esta, inoivida o bd copas ANS 
guro de castidad, Pl.: s 250, re y Lee Marvin, Notic. (SIR. El regreso de la Pantera Rosa. A PES De e o Eo 
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UNA PERLA 
EN MARDEL 


MAR DEL PLATA, 6 
De nuestro Correspon- 
La estadística 
por la policia 
indica que en 
24 horos, lle- 
0 turistas, que 
miitizaron 3.533. automó- 
viles, 97 micros, 10 aviones 
y Y trenes, a la vez que 
se fueron 9.000 personas. 

... 

A la altura de Camet 
ayer por la tarde, se avis- 
tó un bote de goma que 


ente sus ocupantes fue- 
ron auxiliados por un he- 
Jicóptero que puso fin a 
una aventura marinera 
que se complicó por la 
pérdida de un remo y el 
susto de un posible nau- 
fragio. - 


Pero también está la 
contrapartida, Vecinos 
cercanos al espigón de 
Punta Iglesia observaron 
a un nadador que se en- 
contraba a unos 500 me- 
tros de la costa, luchando 
contra la corriente. Per- 
sonal de salvataje fue en 
su busca y cuando se ha- 
llaba con el helicóptero 
sobre el bañista, éste les 
hizo un ademán de burla 
y retornó con rápidas bra- 
andas a la costa. 

... 


Los turistas que se en- 
cuentran veraneando en 
Marpla tendrán la noye- 
dad de conocer el sabor 
de la primera hambur- 
guesa de pollo que se fa- 
brica en el país y para 
taj acontecimiento Con- 
curirá a su inauguración 
la famosa doña Petrona 
de Gandulfo, 


SE AHOGAN 3 


FAMILIARE 


CORDOBA, 6 (De nuestro 
corresponsal), — Tres iote- 
grantes de una familia pere- 
cieron ahogadas mientras se 
encontraban bañando en la 
Laguna Kelvecia, distante 50 
kilómetros de esta capital, 
informó la policía. 


Se trata de José Aloerto 


Sandmann, de 36 años, su hi- 
jo Alberto, de 9, y su herma- 
no Hector, 
+ RESCATE 

LA PLATA, 6 (De nuestro 
corresponsal). — Fue resca- 
tado hoy de las aguas del 
océano Atlántico, frente a las 
playas de Santa Teresita, a 
unos 300 kilómetros al sur de 
aqui, el cadáver del médico 
Luis Enrique Boris, 
años, casado, quien ayi 


junto a otros familiares, 


SE CASO JOA 


-LA ESPOSA ES VEINTE AÑOS MENOR 


MADRID, 6 (EFE). — Dentro del mayor secreto y en 
monía civil se han casado el cantante Joan Manuel Se- 


ce 


trat y la joven Candela Tifíon, 
de 20 años El flamante matrimonio ha eludido lá avidez pe- 
en una pequeña: cabaña de los 


viodistica, “refugiándose” 
Pirineos catalanes. 


Por expreso deseo de los novios, Ja boda -se realizó: en 
completa intimidad. Candela Tiffon es una muchacha en- 
cintadora —ha dicho la madre de Serrat— y estoy "segura 
de que llegará a ser una esposa ideal, 
ja había sido vista recientemente en algunos lu- 
es de diversión nocturna, pero los reporteros considerar 
se trataba de una relación pasa 


La parej 


qu 
de edad, 


+ UN HIJO 


Serrat está próximo a los cuarenta años y es padre de 
un hijo de ocho. El niño se encuentra a cargo de su madre 
Mercedes Domenech, quien 
en una agencia de noticias. 

Una de las integrantes de un club de admiradoras de 
Joan Manuel Serrat declaró: “La noticia, es como para par- 
ha sdo un verdaderc 
uidoras de nuestro idolo” 
t ha tenido problemas, 
todavía, a raiz de su oposición a la dictadura franquista. 
Durante muchos 'años estuvo 


tirnos el corazón; 
fervientes s 
Ser 


vivir ex 


dos de la venta, 


Tras su regreso a España, 
rrat ha realizado contadas pre: 
embargo, se mantiene como el más popular de los autores Jo, 


y cantantes de España, 


CA 


E 


de 46 
r se 
ahogó mientras se bañaba, 


trabaja 


MAR DEL PLATA, 6 (De nuestro correspon- 
sal). —Los tradicionales Reyes Magos pasaron 
por esta ciudad y dejaron -dos hermosos regalos: 
los clásicos juguetes para los niños y un mara- 
villoso dia de playa para los grandes y un enor- 
me contingente humano se esparció por las do- 
radas arenas para gozar de un magnífico sol 
luminoso. El promedio de turistas que llegan 
diariamente está. estimado entre 2 y 25 mil 
personas. Por otra parte, el intendente municipal 
del partido de General Pueyrredón firmó la or- 
denanza, por la cual 4 partir del domingo próxi- 
mo, se aumentan las tarifas del transporte local, 
con un boleto único de 90 pesos, lo que cor 
ponde a un incremento con un promedio gene- 
ral del 50 por ciento. 


Con respecto a los espectáculos, los empnr 
rios de los principales teatros advierten un au- 


NACIERON 3 LEONCITOS 


MAR DEL PLATA, 6 (De nuestro corres- 
ponsal). — La nota sentimental del día fue 
el nacimiento simultáneo de tres leoncitos, 
cuya mamá es la “vedette” de un espectacu- 
lar circo norteamericano que llegó a, La Fe- 
liz, que tiene también un enorme elefante 
que pesa más de 7.000 kilos, 

La noticia corrió como pólvora y muchos 
niños le pidieron a sus padres ir a ver gos 
tiérnos -nfantes, que entre bostezos y gruñidos 
se mostraron con cara de pocos amizos, ale- 

on sus OS garras, el deseo de 


estudiante” preunive: 


2 
, dada la diferencia 


de r2portera gráfica 


golpe para las más 


no totalmente resueltos 


en la “lista negra” y debió menech y su 


lado en México, mientras sus discos eran retira- 


de la R.: 
cional 
t había 
Merced 


esa oportunidad 


el 20 de agosto de 1976, Se- 
ciones en público, Sin 


ENAMORADAS. Las bellas “enamoradas del sol” 
no pierden tiempo: buscan el dorado— caribe. 


REYES EN MARDEL: 


El Boleto de Omnibus Aumenta el 50%: Se va a 90 Pesos 


OTROS TIEMPOS. Serrat con su anterior mujer, Do- 


hijito “Queco”. 


No hace mucho tiempo. 
e hizo eco de una insólita ncs.cia 


mento paulatino en la boletería, lo que va ofre- 
ciendo una pauta muy importante con referencia 
al futuro artistico de la temporada, que de se- 
guir en esta avanzada, será un retorno a las 
épocas felices de Marpla. Pero no ocurre lo mis- 
mo en la zona de Constitución, donde antes se 
concentraba el ruido marplatense y todo noc- 
támbulo que se preciaba de serlo tenia que estar 
en cualquiera de los boliches de onda. Hoy día 
la situación ha cambiado y se ha transformado 
en un lugar tranquilo, donde las familias pueden 
disírutar de una verdadera estadía veraniega. 

Es indudable que el tiempo sigue prestando 
su apoyo a la temporada estival marplatense y 
los registros estadísticos en lo que a metereolo- 
gía se refiere, indican que-desde que se inició 
el periodo veraniego, no hubo ninguna jornada 
con temperatura inferior a los 15%. El promedio 
de la temperatura oscila entre los 19% y los 21% 
Este clima ideal hace que los turistas se des- 
prendan de las ropas tradicionales y vistan lla- 
mativas remeras, vaqueros transformados y-bre- 
visimos slips. En lo que se refiere alas bellas, el 
panorama que se ve, es indudablemente para pro- 
vocar infartos. Prácticamente han abandonado la 
malla enteriza y han volcado a minimos atuen- 
dos, que Jestacan sus formas esculturales. 


La lucha por un espacio en la arena es cada 
vez más espectacular, especialmenie en la playa 
de La Perla, donde desde las primeras horas de 
la mañana, una verdadera invasión humana se, 
aposenta- en- ella y la avandona recién al atar- *' 
decer, causando discusiones por conseguir Un 
minimo espacio para tostarse. También llama la 
atención, la aparición de apolineos representan- 
tes del sexo masi 10, antes se los llamaba “Pa- 


MANUEL 


tir 
gos”, 


blemenle, 


“Queco” 


mundo”. 
cantante 


Eran tiempos felices. 


la prensa interna- 


reconciliación, ya 


CLIMA IDEAL. El tiempo, en “La Feliz”, 
hecho que miles de bañistas se vuelquen a las playas, donde un agradable sol los dora. 


- Otras bellezas que han pasado los treinta. Los 


TIENE UN HIJO CON OTRA MUJER 


que-la pareja parecía dar muestras de un gran entendimien= 
to. Sin embargo, Serrat se encargó poco después de desmen= 
especie: 
dijo. E 
Ahora se sabe que durante ese encuentro, Serrat, proni= 


futuro casamiento, hoy concretad>, Si bien el contenido de 
'a charla no se conoce textualmente, es de suponer que JO3h 
Manuel le aclaró el motivo de su enlace —por supuesto, que 
taba enamorado— y para que la madre 
(así es el sobrenombre del hijito de ambos) Jas ex- 
pl.caciones necesarias sobre la actitud del padre. 

Sea como fuere, hace unos pocos días Serrat deslizó, 
en una charla con periodistas, su intención de volver 4 
cantar en 
Buenos Aires donde siempre ha sido cálidamente recibido. 
En sus declaraciones, Serrat afirmó que 
siente contento en los países donde es bien recibido A 
mí, en Latinoamérica y especialmente en la Argentina 
me reciben y tratan muy bien; 
venes que los europeos y por eso allí 
No sería de. extrañar, 


su flamante y joyen esposa. 

De cualquier manera, h 
mera etapa, 
tesis en sus actuaciones, motl 
indole, se 
> E Joan Manuel Se- se tiene la seguridad: 
sido visto con su ex compañera y madre de su hi- E 
Domenech 
se habló de una posible 


con su nuev 
en un restaurante madrileño. En y mientras los estudios de ella lo permitan la recién Jnl 
ciada luna de miel. 


se presenta inmejorable. La situación ha 


to Vica”, que pasean su musculatura, aprobados 
por la mirada de las quinceañeras y. también por 


clásicos lobos de mar, siguen siendo el marco 
ideal para fotografiarse y testimoniar la tempo- 
rada en La Feliz, para envidia de los familiares 
y amigos que no pudieron visitarla, Como dato 
de interés, una foto en colores cuesta 1.500 pe= 
sos y no hace falta dar una seña, porque existe 
un tácito convenio, donde el cumplimiento ala 
palabra, es una norma, Y esto sólo puede Ocu» 
rrir en una playa, donde todo es alegría de vivir. 


Sea como fuere, la yida, en Mardel, transeus 
rre alejada de todos los problemas cotidianos: 
En este sentido, en el rostro de las personas: 
se notar esa alegria de vivir que hemos mencio=- 
nado más arriba. En este terreno, la gran ciu= 
dad es única. — 


UNA PICANTE ml 


MAR DEL PLATA, 6 (De nuestro correspolis- 

sal), — Una verdadera invasión de “aguas 
vivas” que aparecieron, misteriosamente por 
obra de la naturaleza, azota las playas del 
centro. Su presencia causó numerosas picas 
duras y los puestos sanitarios de la Bristol y 
la Perla trabajaron intensamente, registráñ= 
dose 540 casos en la primera y 260, en la se- 
gunda. 

La noticia cund'ó rápidamente y los turis- 
tas abandonaron la idea de un chapuzón en 
las aguas, aunque siempre existe un “valien= 
te” que des: debe curarse. 


SERRAT * 


“Fue sólo una reunión de dos buenos ami 


le haya hablado a Mercedes Domenech de st 


le diese al pequeño 


ciudades de América latina, especialmente e 


“uno siempre Se 


yeo alli que son más jó- 
tá el futuro del 
entonces, que el célebre 
español llegue a estas tierras en compañía de 


, algo cierto: luego de esta pri= 
Serrat volverá aj trabajo. Un largo paren= 
ivado por razones de distinta 
cortará en Jos próximos dias. Además de algo: 
Serrat, de iniciar una gira, lo harás 
compañera, prolongando por distintos paises 


